URUGUAY: ULTIMOS COMPUTOS 


Damos aquí los resultados de último momento 
que se registran en el escrutinio general: 


COLORADOS .... 86.130 
BLANCOS 91.226 


0 REFORMA NARANJA: 54,5% 
Tropas de Arabia Saudita Habrían Entrado en Jordania y la Situación se Agrava 
ppropas (6 Arabia dauaita Habrian Entrado en Jordania y la Jituac 
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“CRÓNICA" CON El 
- PRESIDENTE-CANDIDAR 


EL PUE] LO : 
¿URUGUAYO 


"Estos votos expresan la voluntad del pueblo uruguayo en momentos trascendentes para la El enviado pedal de CRONICA, Héctor Ricardo García, con el 
Nación. A mediodía había votado el 40 % del electorado, una Clara prueba del interés por presidente de Uruguay, Alberto Heber, y candidato en estos 
los comicios. (Foto de nuestros enviados Héctor Ricardo García y Tolentino Alegre Reyes.) comicios, quien le formuló interesantes declaraciones. (Pág. 3) E 
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Fiesta clamorosa vivió TENE con un est jue pa y dé para contener tanta algara: 
bía resonante. Aquí se ve a Racing dando la vuelta olímpica, en tanto resuena el grito de la multitud: 
“¡Campeones! o ds 4 Independiente le rindió 0 H9noreS, hidalgamente. Y le empató 3-3. (P. 9 a 108 
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MONTEVIDEO, 27 (De nuestro enviado 
especia)). — El acto comicial fue clausurado 
a las 18, aunque no en su totalidad. En al- 
gunas mesas continuó recibiéndoss —después 
de esa hora— el voto de quienes, hallándose 
en la cola desde horas atrás, aún no habízn 
logrado depositar el suíragio. Por otra par- 
te, la ley uruguaya establece que, en el día 
del somi'cio, los ciudadanos tienen derecho 
a votar a última hora, en cualquier mesa, 
bajo sobre especial. En el caso de los vot2n- 
tes que halléndose en la cola no hubieran lo- 
grado votar hasta las 18, se les aquerda una 
prórroga de una hora. 


e Porcentajes 

Oí ciosarmente, la Junta Electoral hize 
sacer que había votado en M ntevideo Ccer- 
ca del 80% de los emradronados. En la €s- 
cuela José Pedro Varela, de esta ciudad, se 
xegistró el porcentaje mayor de concurren- 
cia, el 87%. En el circuito 40, del departa- 
menío Canelones, había votado, hasta las 
17, el 96% de los inscriptos. Se considera 
«que ésta ha sido una de las elecciones con 
mayor asistencia ciudadana que, en Uru 
guay. como se sabe, no es Obligatoria. 


o En el Iuterior 

Minatos después de clausurado el acto 
elecioral, el Ministerio del Interior hizo 
público el comunicado N? 4, que e tablece 
pertentajes normales de concurrencia para 
LBxtivas, Durazno y Flores; 68 por ciento en 


Los uruguayos no son de perder oportunidad y, antes o 


después de sufragar, aprovechan la 


tentar suerte en improvisadas ruletas callejeras. 
prohíbe arrestos por delitos menores y la ruleta portátil 


no está penada. 


PRIMER VOTO PARA GESTIDO Y POR LA REFORMA NARANJA 


nifica que estemos obteniendo la mayoría: 


MONTEVIDEO, 21 (Enviado especial) — 
En Nueva Helvecia, departamento de Colo- 
-Dia, una de las mesas terminó temprano 
con la recepción de sufragios y el recuen- 
lo comenzó antes de lo previsto, Por consi- 
guiente, pudo conocerse la primera expre- 
gión de la voluntad popular oriental, El pri- 
mer voto escrutado favoreció a la Lista 123. 
«be postula como candidato presidencial, 
per el Partido Colorado, al general Gestido, 
El mismo votante, de entre los cuatro pro- 
ycectos de retorno al régimen presidencial, op- 
1% perla R:forma Naranja, apoyada por vas- 


p 5 tos sectores de los dos: partidos mayoritarios. 


Un voto observado. Este señor no depositó su sufragio don- 
de correspondía, y debe estampar su impresión digital. 


CERCA DEL 80 POR CIENTO VOTO EN LA CAPITAL ORIENTAL 


“Timbas” al aire libre. El “juego menor” tuvo también su OS l s 
dia en Montevideo. La policía no le dio mayor importancia. dad indicaron al ciudadano dónde depositar su 


Amplia Respuesta al Llamado Cívico + 
Cronica EN El URUGUAY 


POR NUESTRO ENVIADO ESPECIAL, HECTOR R. GARCIA. FOTOS DE 
TOLENTINO ALEGRE REYES, TRAIDAS EN EL AVION DE “CRONICA” 


la ciudad de Lavalleja: 42 por ciento en 
el departamento de Paysandú; 43 por cien- 
to en Jas nueve secciones de Rivera, y 
también 43 por ciento en Soriano. 


Otras informacionese señalan los siguien- 
tes porcentajes de votantes para el depar- 
tamento de Colonia: Carmelo, 80%; Con- 
chillas, 75%; Ombúes de Lavalle, 65%; 
Nueva Palmira, 70%, y Colonia ciudad, 70 
por ciento. En Rocha la concurrencia no su- 
peró el 65%. Se atribuye esto a gran ausen- 
tismo en el interior del departamento. En 
general, los índices son muy bajus en todas 
las Zonas rurales. 

En otros meaios, no oficiales, se estimaba, 
a las 18, que en Montevideo había votado 
más del 80 por ciento del electorado. La 
primera boleta eserutada en esta ciudad fa- 
voreció a Jorge Batlle, candidato a presiden- 
te por el partido Colorado. 


e Votos Observados 
MONTEVIDEO, 27 (De nuestro enviado 
especial). — Un original sistema para faci- 


litar la votación de los ciudadanos que no 
se encuentran en su dom'cilio de empadro- 
namiento, es el que rige en las elecciones 
uruguayas. Esos ciudadanos pueden votar 
en cualquier circunscripción del país, alí 
donde ocasionalmente se encuentren, sin ne- 
cesidad de justificar esta situación. Per- 
manece como voto observado hasta la ve- 
rificación de que el ciudadano no ha emi- 
tido ya en otro lugar el sufragio. 

En la ciudad de Montevideo, aprovechan- 
do la noemnclatura de las calles, se adopta 
una segunda e imaginativa disposición com- 
plementaria. Los ciudadanos procedentes del 
interior votan en mesas establecidas en la 
calle monievideana que lleva el nombre de 
su departamento de origen. Así, los proce- 
dentes de Colonia, en la calle Colonia, los 
de Canelones, en Canelones, etc. 


e Cierre del Comicio 
MONTEVIDEO, 27 (Enviado especial). 
Esta ciudad comenzó a recuperar su ani- 
mada y jovial manera de ser pooco después 
del cierre del comicio. Numerosos locales 


MONTEVIDEO QUEDO INERME: “TIMBAS | 
AL PASO” Y ROBO DE ALGUNAS ARMAS |W0%5 STORE 


Amplios tableros ubicados en distintos puntos de la q 


gue habían estado cerrados, especialmente. 
bares y confiterías, reabrieron a las 18 y 
un aaa _siendo de o q 


bre las mesitas instaladas en las veredas 
de la Avenida 18 de Julio. 


La expectativa aumentó porque los diarios 
de la tarde demoraron su salida 2 la es 
pera de los primeros cómputos. Por le pren= 
Lo, ya se sabe que los orientales han con= 
currido a las urnas en número Más consi 
derable, en Montevideo, que en las eleccio= 
nes de 1962. Si en esa oportunidad hube 
aproximadamente 482.000 votantes, estayez 
se ha superado ampliamente el medie mí- 
ón. 


Para las 22 se aguardaba la aparición de 
grandes manifestaciones. Por eso, los ca 
nales de televisión instalaban sus cámaras 
en la Plaza Independencia, a fin de cap 
tar en imágenes el júbilo popular. "e 


e Vigilancia 
MONTEVIDEO, 27 (Enviado Especial). 
Casi disz mil ciudadanos atendieron las 
mesas que recivieron el vota de los ciuda: 
danos montevideanos. El tribunal electoral - 
designó 2429 fiscal:s, y Jos partidos desig= 
varon 71287 representantes. Por otra parle 
desen ser agregados los 2429 agentes de po- 
licía, uno por mesa, que garantizaron la 
livertad y pureza del comicio. Psx 


DENUNCIA CONTRA]! 


viado especial). — Una del 


para e “Timbas”* 
La ley 


El doctor Justino Jiménez de Aréchaga. 


MONTEVIDEO, 27 (Reuter, ANSA y en- 
viado especial). — Un robo de armas y uni- 
formes de la sastrería policial y la prolife- 
ración de “timbas” en las calles de esta ciu- 
dad, parecen haber sido la consecuencia de 
la falta de vigilancia, ya que la mayor parte 
del personal policial se aplica a la custodia 
del comicio. Con más de 2.400 mesas elec- 
torales en esta” capital, cada una de las cua- 
les es vigilada por un agente, Montevideo 
está prácticamente inerme. Sin embargo, el 
robo de las armas fue la única transgresión 
importante a la ley durante la jornada. 


El robo había sido evidentemente bier 
estudiado y con suficiente antelación. 15,000 
dólares en armas y proyectiles, un unifor- 
me de oficial, dos uniformes de cadete y 
uniforme de agente, además de las respec- 
ivas gorras, pasaron a poder de los ladro- 
w3. Estos entraron al taller de la sastre- 

, propiedad de la policía montevideana, 
a través de un boquete que abrieron en la 
pared de un departamento desocupado, en 
la casa vecina. Después de apropiarse de los 
uniformes, levantaron dos losas del piso y 
descendieron a la planta baja, ocupada por 
la armería, descolgándose por varias piezas 
de entretela que babían anudado. Allí se 
alzaron con 30 armas y 2.000 proyectiles. Pe- 
ro se les pasaron 100.000 nacionales que es- 
taban en una cajita metálica, así como 500 
dolares que estaban bien a la vista. 


en la Calle 


Aunque los juegos clandestinos, desde lue- 
zo, están prohibidos, la ausencia de repre- 
sentantes del orden en la calle, y el pre- 


vor de su patria, 


cepto constitucional que ordena no impedir 
el derecho del voto —salvo en el caso de de- 
litos graves—, dio lugar a un espectáculo, en 
plena plaza Independencia, .que da ¡dea 
del humor montevideano. Desde dados a ru- 
letas portátiles, pasando por juegos de car- 
tas y hasta la criollísima taba, 
a la opción de quienes iban o venían del 
comicio, y no fueron precisamente pocos 
quienes jugaron sus buenos pesos a la diosa 
Fortuna. Lo curioso es que, cuando Ja pre- 
sencia intempestiva de un policía interrum- 


pía por un momento el juego, :éste se limi- + 


taba a identificar a los “banqueros”, a quie- 
nes se citará posteriormente. porque la tim- 
ba callejera y se considera falta: leve. 


e Voto y Mate 

MONTEVIDEO, 27 (Enviado especial). — 
Los uruguayos se vieron privados hoy ds 
la tradicional cañita y de su buena cerveza, 
así como del vino y otras bebidas espiri- 
tuosas, en virtud de la veda de 24 horas 
por razones electorales. Como compensa- 
ción, muchos votantes acudieron a las ur- 
nas con sus documentos en una mano, con 
el mate en la otra y con el clásico termo, 
colgado en bandolera. 

Sin embargo, y no obstante estar abier- 
tos algunos bares, no hubo ningún apre- 
surado que quisiera transgredir la norma. 
ya que, después de todo, una vez finalizado 
el acto electoral, a las 18, todo volvió, es- 
pirituosamente hablando, a la normalidad. 
Si, no obstante. alguien, cediendo a su im- 
paciencia, empinó el codo, no habrá fal- 
tado un policía o un soldado que lo ponga 
en vereda. 


“tanto si gano como si no”. 


contra Nicolás Starace, 


se ofrecían , 


“dignación por el hecho. 


las escasas denuncias pur] 
irregularidades en el des=P 
arrollo de la campaña pre-| 
electoral, es la formu 


nistro de Interior, por 
secretario general del Par! 
tido Demócrata Cristiana 
señor Sosa Díaz. É 


. Indignación 
Sosa Díaz expresó su in- | 


que, cuando su (¿gru 
estaba realizando un 
en la Plaza Libertad, apa= 
reciese de pronto. una mas 
nifestación que: eneabeza= | 
ba Martín Echegoyen, ean= Ml 
didato a la preside 
por una de las fracciones | 
del Partido Blanco € 1M= 
terrumpiera el. desarrollo” 
de la proclamación demo=|' 
cristiana, 
e Favoritismo 
El dirigente democristiás; 
no afirmó que para evitar [| 
choques debieron final! 
el acto sin alcanzar a le-/ 
varlo a cabo como es 
planeado. “La culpa es 
Storace. El ministro falló). 
a su palabra, al permi 
que Echegoyen, de su pal- 
tido, pasara con la Caras 
vana. Eso fue favoritismo 


uno de los candidatos colorados a la presi- 
dencia del Uruguay, fue el primer “presi- 
denciable” en acudir a las urnas. Votó, en 
Montevideo, a las 9 de la mañana, es decir, 
cuando, prácticamente, comenzaba el comi- 
cio. Declaró luego que su fracción ofrecía, 
dentro del batilismo, una cantidad de so- 
luciones nacionales, Alberto Gallina], consi- 
derado el hombre más rico del Uruguay, 
recién llegado a la política como candidato 
a la primera mazistratura por el Partido 
Blanco, votó a las 9.30, en la ciudad de Flo- 


da. Dijo «que seguiria trabajando en tas 


as . 


Después de emitir su voto, Martín Echego- 
yen. otro de los presidenciables del Partido 
Blánco, dijo: “Estamos acompañados, al su- 
fragar, de la vieja fe que profesamos a nues- 
tros ideales, que queremos se confundan con 
los intereses de la República”. 


e Pronósticos 

Poco después del mediodía —ya había vo- 
tado— el candidato a dipulado por la lista 
99 del Partido Colorado, señor Antonio Lom- 
bardo, expresó a este enviado: “Estoy eon- 
vencido de que hay un repunte colorado en 
todos Jos Jemás, “2unque no sé si esto sig- 


Entre las opiniones recogidas no podHe 
mos descartar Ja de un argentino, el 1061 
René Jolivet, quien, en pleno centro mob 
videano, se dedicaba a reunir elementos 
juicio sobre el desarrollo de.las eleccion 
Jolivet, que dirige un programa de sing 
res características por la televisión urugu 
yA, “Yo y un millón”, manifestó que hay Y 
hombre que ha dado una cara nueva en pY 
lítica, el Dr. Jorge Batlle que, a su JU 
ha trabajado de manera diferente. Agr6 
que también ha dado un corte diferente $ 
la política oriental la aparición de un 19 
bre come Gallinal, 


MONTEVIDEO, 27 (Enviado especial), — Pasada la 
medianoche, iba despejándose la expectativa creada por 
“estos comicios. Cómputos no oficiales, para todo el país, 
otorgan a los colorados 86.130 sufragios, contra 57.226. O 
sea una relativa ventaja, ya que el examen por distrito 
señala que la elección es muy reñida, y aún podría aguar- 
darse alguna sorpresa. Pero, en lineas generales, parece 
“apuntar, entre los candidatos del Partido Colorado, la po- 
sibilidad de que triunfe el general Oscar Gestido. En el 
Departamento de Montevideo la ventaja a favor del par- 
fido Colorado era pronunciada y según los observadores 
¡podría llegar al final del escrutinio a los 90.000 votos, ci- 
fra que se consideraría decisiva en los cómputos generales. 
“En cuanto a los proyectos de reforma constitucional, la 
Naranja o Interpartidaria, obtenía esta madrugada el 
54,5% de los votos, 
En pleno cen.ro, por la avenida 13 de Julio, comen- 
—zaron los festejos anticipando el triunfo de los Colorados. 
Gran cantidad de público y vehículos, 


o Montevideo: 130 Circuitos 

MONTEVIDEO, 27 (De nuestro enviado especial). — 
Los siguientes son cómputos —no oficiales— para 150 cir- 
cuitos de esta ciudad, y referidos a los dos partidos -prin- 
cipales que han participado en esta pacífica contienda 
electoral. De un total de 24.380 sufragios, 15.188 se han 
pronunciado por el Partido Colorado, y 9.194 por el Parti- 

do Nacional o Blanco. Esto da una ventaja a los colorados 
o liberales, de 5.992 votos, 

De Un análisis, también oficioso, sobre 100 circuitos, se 
cadvisrte que el general Gestido, colorado, aventaja a Batlle 
también colorado—, en 80 yotos. Entre los blancos, Etche- 

goyen aventaja a Gallinal por 44 votos, No debe olvidarse 
que, en el Uruguay, presentan candidatos A la presidencia 
—bajo el sistema de lsmas— varias fracciones de cada par- 
tido. En estos comicios, tanto blancos como colorados han 
presentado tres fórmulas presidenciales cada uno. 


> En el Interior 
Eu 78 circuitos de Cerro Largo, cifras no oficiales dan 


“El acto eleccionario ha terminado y las urnas, cuidadosa- 
¿Mente envueltas, son retiradas del comicio, para el recuento. 


INTERRUMPIMOS EL ALMUERZO DEL PRESIDENTE URUGUAYO 
Y SUPIMOS ASI COMO SON LOS AUTENTICOS DEMOCRATAS 


MUNTEVIDZO, 27 — Eran las 13.40 y el sol caía a 
pleno sobre la ciudad, cuyas calles, pese al acto elecciona- 
rlo, estaban en esos momentos desiertas. Los millares de 
votantes habían elegido las primeras horas del día para 
sumplic con sus derechos cívicos (votó el 40% a las 12 horas), 
9 esperaban. que el calor amainara. En una casona de la 
“calle Paraguay un hombre vivía, como todos sus connacio- 
ales, el gran día político. Y lo hacía con la misma humil- 
dad, la misma simpleza, la misma serenidad que cualquier 
Dlro. Pese a ser el actual presidente del Concejo de Go- 
bierno y candidato a presidente de la Nación por el Partido 
“Nacional (blanco). Ese hombre, a quien queremos presentar 
tal cuai lo vimos, era el señor Alberto Heber, “Titito” para sus 

timos y sus amigos. - 

Llegamos a su casa y nada anormal notamos en las 
“lnmediaciones. No había custodia, mi curiosos. Ni familia- 
Tes ni simpatizantes. Imeginamos su presencia, pues en 
la puerta de la' casa estaba estacionada una camioneta de 
color negro, con chapa azul N? 1. Y en Uruguay ella co- 
Eresponde al presidente de la Nación. Buscamos el núme- 
TO, porque en realidad creiamos que estábamos equivoca- 
105 “o que sería enfrente”. Nos parecía dificil que la casa des 

fitular de un gobierno estuviera sin un simple custodia. 
Pero no estábamos errados, Allí vivía —y estaba en esos 
momentos— el presidente de los uruguayos. 


, Cuando llamamos, apareció un mozo de albo saco, que 
se Identificó como el mucamo. Preguntamos entonces —muy 
límidamente, por cierto— por el “señor presidente” y solo 
Se os e" nsultó quiénes éramos. Respondimos, Y, como si el 
interiucutor tuviera la cesteza de que seríamos recibidos, la 
clásica frase “un momentito” nos tranquilizó, El intermediario 
ue y retornó en pocos minutos. “Pasen; el señor está almor- 
Zatlo, pero en seguida los recibirá”. Ya estábamos en la 
autesal. del despacho particular y comercial del señor Heber. 
o Ditz minutos de ansiosa espera pasaron rápidamente. 
En la sala-escritorio, modestamente amueblada, hay gran 
gautidad de libros y varias fotografías de ejemplares va- 
CULOS, ya que la familia del actual presidente uruguayo se 
Medica a la compraventa de ganado, teniendo, ademas, 
Mciles de hectáreas de campo. Sobre una mesa, como úni 
MTSO Fluque” político, un panfleto, impreso de ambos lados, 
3 1 Úlbuluio “Gran Premio Presidencia de la Nación”, hecho 
OS a Un programa de carreras de caballos, en el que 
MEROS candidatos electorales (nresidenciables) reemplazaban a 
MIOS bípicos. Luego, las clásicas -anotaciones, en términos 
A sLicos, que no dejaban muy “bien parados” a los cab» 
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Por razones obvias, las bebidas alcohólicas estuvieron veda- 

das ayer para los uruguayos. Pero el mate, se vio en todos 

los comicios. (Fotografías de Tolentino Alegre Reyes, 
traídas en el avión de CRONICA). 


ventaja a los blancos. Obtuvieron 6405 votos, en tanto que 
los cuicrados totalizaron 4172. O sea, una ventaja de 2233 
sufragios para los blancos. En Colonia, circuito N? 1, fueron 
observados, sobre 90 votantes, 50 yotos, Y Se pronunciaron 
por ja Reforma Interpartidaria (postulada por tres fraccio- 
nes coloradas y dos blancas), 16 ciudadanos, 3 lo hicieron 
por 14 reforma Gris. 


e En Colonia 

También va triunfando, en el Departamento de Colonia, 
en siete distritos, la Reforma Naranja o Interpartidaria, con 
1079 votos sobre 214 de la Reforma Gris, 91 de la Amarilla y 
2 de la Rosada. En Lavalleja. cómputos oficiosos sobre 130 
circuitos: Blancos, 9813; Colorados, 9479. En Maldonado, los 
Colorados superan por 544 votos a los Blancos. Los Nacio- 
nales registran una leve ventaja, 191 votos, sobre los Colo- 
rados, en Colonia. En cambio, los Colorados superan en 138 
voios a los Blancos. en Canelones. 


e En Flores 

Realizado el escrutinio primario en el Departamento de 
Flores, informó oficialmente el Ministerio del Interior que 
se arrojaron los siguientes cómputos en cuanto a la reforma: 

Sobre 12.837 votantes: LISTA NARANJA, 8.401 votos: 
GRIS, 2.160; ROSADA, 11; BLANCA, 67. 

El porcentaje de la Lista Naranja es en este Departa- 
mento del 65,44 por ciento. 


* Murió de un Síncope 
MONTEVIDEO, 2% (Enviado especial), — La jornada 


POR HECTOR RICARDO GARCIA, ENVIADO 
ESPECIAL DE “CRONICA” A MONTEVIDEO. 


conversando con Héctor Ricardo Garcia, enviado especial 
de CRONICA, y Ariel Delgado, de CW1 Radio Colonia. 


» 
didatus, entre los que estaba, lógicamente, el dueño de casa. 
Pero ese detalle no afectaba en nada al señor Heber, que 
cuanto nos observó viéndolo, sonrió, 


El presidente había abandonado la mesa familiar para 
atendernos, Inclusive bebió el clásico eargado café uruguayo 
en nuestra presencia, Y como un ciudadano más, comento 
la marcha del acto eleccionario, no como presidente nu 
como candidato —según nos dijo— sino como oriental. 
“Llegué ha e unos minutos, comenzó diciéndonos, pues no 
voto aquí. Lo hice a las 10.30, pues no soy de aquellos que 
prefieren esperar que abran el comicio”, contó, con una ar- 


e Va Imponiéndose el Criterio Reformista en el Uruguay ——: 


COMPUTOS DE ESTA MADRUGADA: 
NTAJA PARA LOS COLORADOS! 


comicial transcurrió inayormente con normalidad y sia 
incidentes de impourta:icia, Las siguientes son algunas de 
las excepciones registradas: 

Ignacio González se disponía a votar, en Montevideo, 
pero no pudo cumplir con su deber cívico, pues un súbito 
sincope cardíaco lo abatió para siempre. Ana Santana via- 
jaba en la cabina de un camión que “conducía, con otros 
ciudadanos, a votar. De pronto se abrió la pu:rta y Ana 
cayó al pavimento. Alzuna lesión y el susto. 

A las 18,15, un oficial de policía y dos agentes preten- 
dieron entrar en Maldonado 1226 —contiguo a la side del 
club Peñarol— donde estava constituida una mesa elac- 
toral, Se les prohibió el ingreso, porqe se estaba rerlitardo 
el recuento. Acataron sin chistar, porque la ley prohibe en- 
trar al comicio después de las 18. 

En una urna de Carmelo, atascada por la gran canti- 
dad de papeles que hubo que depositar en estos comicios, no 
pudo depositar su voto un elector, Se p.dió el concurso EO- 
licial, siendo reemplazada la urna, Intervino la policía tam- 
bién en Riachuelo, porque faltatan boletas en varias mesas. 

Isabelino Beincoa fue de:enido por destruir bcletas co- 
loradas, en el interior del cuarto oscuro. También lo fuz- 
ron otras dos personas que en lugar de destruir Istas las 
cambiaban, para confundir a los votantes. Esto fre casi 
todo. y es muy paco, pues no desluce a lo que ha sido una 
elección ejemplar. 


2 Buena Gente 


MONTEVIDEO, 27 (De nuestro enviado especial). 
Para los periodistas, tanto nacionales como extranjeros, que 
en este dia no laboral trabajaron como hormiguitas labo= 
riosísimas, hubo hoy en todo el pais obsoluta libertad de 
movimientos. Y ahora, clausurado el comicio, tampoco des- 
cansan, Un breve refresco en el “Sorocabana”. y luego in- 
vadieron el Ministerio del Interior, recabando más y más 
porcentajes, cómputos, impresiones. Periodistas, papel y lá- 
piz, memoria, grabadores, micróronos, cámaras. Periodistas, 
buena gente. 


Se procede al recuento de votos en uno de los locales ha-= 
bilitados. La ciudadanía respondió al llamado de las urnas. 


plia sonrisa. Su ronca voz quetraba el silencio del recinto, 
y cuando le agradecimos la deferencia de recibirnos en su 
casa "en estas condiciones” (nos encontrábamos en man= 
gas de camisa y él con camisa blanca, corbata azul y traje 
marrón) se limitó a responder: “Pero ustedes están traba- 
jando”. 

“Esta casa está siempre abierta para el periodismo, Co= 
mo dede ser. Nosotros, los uruguayos, aunque seamos pre= 
sidentes, tenemos que Seguir nuestra vida rutinaria. Aquí 
cualquier hombre público camina por la calle y va al café 
a tomar una Coca-Cola como cualquicra, Creemos —y lo 
practicamos— que asi debe ser”. 


Las preguntas políticas eran necesarias, aunque enten- 
díamos que estábamos más ante el presidente que ante el 
candidato. Y entonces el señor Heber nos refirió su con= 
fianza absoluta en el triunfo de su partido “que está ha- 
ciendo una elección muy fuerte”, según acotó. Agregando 
luego: “Y eso que tenemos muchos inconvenientes, como el 
de los taxistas, que no ham cumplido con su palabra”, In= 
quirimos entonces lo acontecido, y el titular del gobierno 
nos uvlaró que el Sindicato de Taxistas, ente patronal, 
ofrece en todos los actos comiciales sus vehículos y sus 
conductores, gratuitamente, a las agrupaciones políticas. Al 
Partido Nacional le correspondía un número determinado 
de ellos, pero según las informaciones que tenía, hasta ese 
momento no habían sido puestos a disposición de sus comi= 
tés ni la mitad. “Nos han robado”, exclamó, agrezando que 
“esto mo puede ser. Haré la denuncia correspondiente al 
Ministerio del Interior”. 


E interrumpió el diálogo para ir al teléfono con el fin 
de ponerse al habla con otras autoridades y hacer la corres= 
pondiente denuncia por la infracción cometida por los ta= 
xistas. Preguntamos entonces: ¿La denuncia la hace como 
candidato o como presidente? “¡Como presidente!”, aclaró. 
“Y la hago como tal, pues los orientales no podemos ser 
burlados. Cuando se promete algo, hay que cumplir”, Y 
continuaba, nervioso, discando el número del ministerio del 
Interior, donde deseaba ubicar al titular o a aleún funcio= 
nario, 

Alberto Heber, político, había superado en esos momen= 
tos al Alcerto Heber presidente. Pero lo real es, como cual= 
quiera de las dos cosas, que su gesto con la prensa (en este 
caso CRONICA) es digno de destacarse. Porque hoy, al 
presidente uruguayo, le interrumpimos-el almuerzo para sa= 


ber cómo son los auténticos demócratas. ,. 
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| EL CAIRO, 27 (France Presse). — To- 
das las preocupaciones egipcias se cen- 
tran esta noche en las informaciones no 
confirmadas provenientes de Damaso, 
l según las cuales tropas sauditas entra- 


rael. 


ron en Jordania. 27 
De acuerdo con las últimas noticias, 
HA parte de los 20 mil hombres ofrecidos 
5 [por el rey Feisal, de Arabia Saudita, 2 
z Hussein, se encontraban acantonados en 
«T lel Norte de aquel país, en la región de 
O lTabuk y Akaba: y solo esperaban la or- 
d 57 den del monarca hachemita para entrar 
6 [en Jordania. ] 
| Si estas informaciones se confirman, 
U llos observedores estiman que la RAU 
“podría considerar que hay una escalada 
en el conflicto que Ja opone a Ja Arabia 
«o Saudita, uno de cuyos elementos parece 
ES estar constituido ahora por Jordania. 


"e. Verdadero Chjetivo 

En efecto, según El Cairo, la propo- 
sición del rey Feisal no tenía por ob- 
jeto ayudar a Hussein a defenderse de 
¡srael, sino proteger su trono, evitando 
que Jordania cambjase de bando. En 
Egipto se considersba asimismo que el 
apoyo saudite era simplemente moral y 
que no se traduciría en hechos concre- 
Los, a menos que la agitación se exten- 
diese en Jordania. 


e. “Derecho a Defenderse” 
JERUSALEN, 27 (F.ance Presse). — 
“Mientras el Conszeio de Seguridad se 
rehúse a adapter med das eficaces con- 
lra el agresor, el país atacado, con- 
forme a Ja Carta de las Naciones Uni- 
das tiene el derecho y el deber de 10- 
mar las inedidas necesarias a su de- 
tensa y su seguridad”, declaró hoy 


ATACAN EN VENEZUELA 
PROPIEDADES YANQUIS 


CARACAS, 27 (Associated Press). — Los marxistas de 
Venezuela se han embarcado en una nueva ola de ataques 
contra propiedades norteamericanas y un conocido líder 
guerrillero predice que será una larga campaña bélica. 

El jefe guerrillero Américo Martín, dirigió un llamado 
a sus subalternos, desde su escondite en las montañas, ad- 
virtiéndoles que se preparen para una continuada lucha. Por 
su parte, el gobierno considera que la ola de ataques de 
esia semaña, es un signo de debilidad de los terroristas, 
Otros opiran lo e ntrario, En solo 24 horas durante la se- 
mana última, los terroristas atacaron tres veces bienes de 

“propiedad norteamericana. 


o Grandes Daños en Negocios 


La gran tienda de Ja firma “Sears Roebuck”, en Cara- 
cas, sufrió daños estimados en alrededor de un millón de 
dólares. Un superme:cado dirigido por norteamericanos, fue 
alcanzado por una bomba que causó extensos daños y una 
feria comercial norteamericana fue atacada con ráfagas de 
ametralladora. 

Un alto oficial del gobierno, había pronosticado “un 
retorno de la violencia a las ciudades”, principalmente por- 
que “los guerrilleros han fracasado en las montañes”. Y este 
mes el viceministro del Interior, atribuyó la oleada de 
terrorismo al “estado de descomposición de la extrema iz- 
quierda”, En una carta a sus jefes regionales, el caudillo 
terrorista Martín, les previno que no se dejen desalentar por 
la falta de armas y materiales, Los instó a restablecer “la 
unidad del movimiento, pero sin sacrificar sus principios”. 


e “Guerrilleros de Fin de Semana” 


El ministro de Defensa, Ramón Florencio Gómez, anun- 
ció que el ejército mantiene solo dos operaciones contra los 
guerrilleros, una en un pequeño triángulo en las montañas 
occidentales y la otra, a 300 kilómetros al Sur de Caracas. 
Estimó la fuerza guerrillera “en un momento determinado”, 
en unos 120 hombres, pero señaló que esto aumenta o dismi- 
nuye mucho, ya que algunos de los combatientes son solo 
“guerrilleros de fin de semana”. 

“Hay estudiantes que van el viernes a un centro de 
entrenamiento en las montañas El Bachiller, a 230 kiló- 
metros al Sur de Caracas, y vuelven el domingo por la 
noche, junto con el tránsito del fin de semana”. 


al 
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_aenos Alres Liumes 


¡ LONDRES, 27 (ANSA). — Aunque 
parezca original, se están efectuando 
investigaciones para establecer la po- 
álbilidad de fabricar perfumes y esen- 


animales. 


cias oue sustituyan a Ja “píldora” an- 
ticonceptia 7 
o Pos Estudios 


Los estudiosos están recogiendo cada 
vez más elementos gue tiendan a de- 
mostrar oue los olcrós tienen un pape: 
preciso y quizás importante en el com- 
portamiento humano. Todas las inves- 
tigaciones parten siempre de estudios 
efectuados sobre animales; esto no sig- 
nifica que el organismo humano se 
comporte o reaccione de la misma ma- 
hera que los animales. 

En este caso específico, se estableció 
que Y;; olores son un factor importan- 


publicado 


Según 


Levi Eshkol, jefe del gobierno de Js- 


e Peligra la Unidad 

RABAT, 27 (EFE). — Baje el título 
“grave peligro para Ja unidad árabe”, 
el diario “L'Opinion”, se refiere a la 
crisis del Oriente Medio y señala que es 
de temer una guerra fratricida entre 
pueblos árabes hermanos. Afirma el ed- 
torialista, que Marruecos ha proclamado 
siempre su vocación árabe-islámica. _ 

“La vocación árabe la poseemes —ana- 
de—, no solo por nuestra situación geo- 
eráfica, sino también por razones ét- 
nicas, históricas y religiosas, y sobre 
todo, por haber estado en lueha con- 
tra el colonialismo al igual que todos 
los países árabes”. 


e Vaticinan la Caída 

BEIRUT, 27 (France Presse). — El 
gobierno jordano parece deminar com- 
pletamente la situación en todo el país, 
a pesar de «que informaciones proce- 
dentes de otras capitales árabes afir- 
las manifestaciones 
el gobierno prosiguen y vaticinan 
próxima caída del rey Hussein, 

En todo caso, la tirantez que rei- 
naba en los días precedentes ha dis- 
minuido en Jordania. El toque de que- 
da fue levantado hoy en forma total 
en Jerusalén y en ferma parcial en la 
localidad de Ramallah. 
prensa jordana reanudó hoy la publi- 
cación normal de todos sus diarios. 

Si estas medidas revelan un retorno 
a la calma, otras en cambio demues- 
tran que el gobierno jordano toma pre- 
cauciones ante una probable recrudes- 
cencia de los desórdenes. Es así que el 
embajador de Arabia Saudita en Am- 
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te en el comportamiento sexual de los 


o Rara Coincidencia 

E Puede ser también que algún susti- 
tuto odorífero de la pildora ya exista, 
sin que haya sido posible identificarlo 
o verificarlo. El profesor A. S. Parkes, 
que se ocupa de fisiología en Jas rela- 
ciones de la producción, en un libro 
recientemente, 
observación interesante: “en Gran Bre- 
taña —escribe— la natalidad es cíclica. 
las estadisticas 
kes—, el índice de Jas eoncepejones 10- 
ca el nivel más bajo poee antes de 
Navidad, período en el 
centra la “venta de más de la mitad 
as los perfumes; que se compran duran-, +. pelen 
te todo el año en el paid” 29 21 Gén 


- TEME EGIPTO LA ACCION DE FEISAL 


Tropas Sauditas Habrian 
Entrado ya en Jordania 


man, Ahmed Koehimi, partió hoy ha- 
cia su país. Se supo de buenas fuentes 
que este viaje estaba relacionado con 
la oferta hecha por el rey árabe Feisal 
de proporcionar 20.00 hombres al rey 
jordano para ayudarlo a reprimir cual- 
quier intento de sublevación. 


e En la Frontera 


TEL AVIV, 27 (France Presse). — El 
punto culminante de la crisis jordana 
parece superado, pero la tensión en la 
frontera entre Jordania e Israel puede, 
en cambio, pasar a una nueva fase muy 
grave. 

Eso opinan muchos comentaristas de 
la prensa israelí, que afirman hoy que 
volantes distribuidos en Naplouse y 
otras poblaciones contiguas a la fron- 
tera, llaman a Jos palestinos a reanudar 
los actos de terrorismo contra Israel. Ya 
anoche fue atacado un vehículo que ro- 
daba cerca de Jerusalén, a 4 kilómetros 
dentro del territorio israelí. 


contra El hecho de que el gobierno jordano 
la | ha ordenado entregar armas a los ha- 
bitantes de la región fronteriza, auto- 
riza a pensar que tal peligro aumenta, 


e' Entrenarán Comandos 


EL CAIRO, 27 (France Presse). — 
Las autoridades egipcias dieron su 
acuerdo para la apertura en El Cairo 
de campamentos destinados a entrenar 
comandos del Ejército de Liberación de 
Palestina, declaró en una alocución ra- 
diada esta mañana, Ahmed Chukeiri, 
jefe de esa organización. En estos 
campamentos, que se abrirán muy pron- 
to, se formarán a jóvenes palestinos y 
jordanos residentes en Egipto. 


Además, la 


HAN FALLECIDO TRES 
DE LAS QUINTILLIZAS 


PITTSBURGO, 27 (EFE). — Una de las quintillizas 
nacidas ayer en el hospital Magee, de Pitsburgo, falleció 
a las 7,15 de hoy. Doce horas más tarde, esto es, a las 
19,15, falleció la segunda y poco después la tercera. Las 
dos restantes continúan bajo los constantes cuidados de los 
pediatras, quienes estiman que una de ellas tiene pocas 
probabilidades de sobrevivir. 

La madre de las pequeñas, señora Patti Aranmson, de 
22 años, pasó una noche intranquila y no fue informada 
del fallecimiento de la primera niña hasta el mediodía. 


e Fueron Bautizadas Hoy 

Las pegueñas fueron bautizadas a primera hora de 
hoy. Primeramente se las conocía como “A”, “B” “C”, 
“D” y “E”, según el orden correlativo de su llegada al 
mundo. Los nombres que se les impusieron posteriormente 
fueron Roni Sue, Amy Beth, Susan, Kimberly Ann y 
Marci Jill. 

E] fallecimiento de Amy Beth se produjo como conse- 
cuencia de una afección en el aparato respiratorio. La 
muerte de Marci Jill ha sido a causa de uma doble hemo- 
rragia: cerebral y pulmonar. Su estado inspiró serios Cui- 
dados desde su nacimiento, por lo que había sido instalada 
en una cámara de oxígeno. 


e Suicidio: Arrojóse con su Hijito 

NUEVA YORK, 27 (EFE). — María Jessurung, de na- 
cionalidad venezolana, se ha suicidado tirándose desde la 
ventana de su apartamento, situado en el quinto piso de un 
edificio del Bronx, con su hijito en brazos. Ambos fallecie- 
ron instantíneamente, 

Según la versión facilitada por la policía, María se 
encontraba afectada de una enfermedad cancerosa y se cree 
que su acto obedeció a la desesperación, ya que no con- 
taba con amigos y conocidos en esta ciudad, dándose ade- 
más la circunstancia de que su esposo la había abandonado. 
e Estaba Sin Medios 

Las autoridades han averiguado que su cuenta del ban- 
co arrojaba un saldo de 1.35 dólares y que no tenía nin- 
guna cantidad en efectivo en su domicilio. 

María Jessurung, de menos de 30 años, envolvió a su 
hijo de 6 años, en una sábana y acto seguido se arrojó 
por Ja ventana, falleciendo ambos al chocar contra el pa- 
vimento. 


Investigación en Londres: Tratan de Hallar 
Perfumes que Actúen Como Anticonceptivos 


El Profesor Parkes hace notar que 
el hombre se sirve profusamente de los 
animales en su continua búsqueda pa- 
ra ser más atrayente: substancias ex- 
traída: de las glándulas de los ciervos, 
de los gatos y de los castores, son in- 
gredientes fundamentales para cual- 
quier esencia fina. Los estudiosos con- 
sideran ahora muy interesante invyes- 
tigar si se pueden destilar extractos 
con finalidades diametralmente opues- 
tas, es decir, para reducir la atracción 


En resumen, se aislarían aromas “in- 
hibitorios”, pero éstos deben s=r, por lo 
menos, agradables, dotados de influjos 
anticoncepcionales sutiles Un olor des- 
agradable es, sin lugar a dudas, re- 
€ y No Se necesitan estudios es-/ 
Ss para” establecerle. 


expone una 


—afirma Par- 


que se con- 


da 


o y = Do 


_de las dos bombas causó catorce heridos. Las autoridades: 


Cadetes argentinos de aeronáutica militar que se en- 
cuentran en Roma, en cumplimiento de un viaje de mg= 
trucción, visitan el Coliseo, en compañía de sus oficiales, 
(Radiofoto de Associated Press, especial para CRONICA), 


Complot en Etiopía: 
General Arrestado 


ADDIS ABEBA, 27 (ANSA). — La policía de Addis 
Abeba dio informes hoy sobre el complot contra el gobier= 
no y el arresto del general Tadesse Berru y de un cómplice 
que el sábado pasado hizo explotar dos bombas en un cine * 
de esta capital. El comando de la policía local, al anunciar 
el arresto del general Tadesse y de otros cómplices, revela 
que el complot maduraba desde hacía tiempo con el pro- 
pósito de crear confusión por motivos de ambición perso- 
nal. El autor del atentado en el cine Imperio, de Addis * 
Abeba, donde el 19 de noviembre se proyectaba el film 
“Zorba, el griego”, es un tal Mamo Mezemir. El estallido + 


anuncian que el proceso será celebrado lo antes posible,” 


e Grecia: Violento Choque; 3 Muertos 

SALONICA, Grecia, 27 (Associated Press). Tres 
personas resultaron muertas y 21 heridas, 9 de ellas en 
forma grave, cuando el ómnibus en que viajaban embis- 
tió hoy una máquina para construir caminos cerca de. 
aquí, según informó la policía: 


e Perú: Buscan a un Grupo Guerrillero 


LIMA, 27 (EFE). — Desde la ciudad amazónica de 
Puerto Maldonado han llegado versiones a Lima que di= A 
cen que un destacamento militar se ha internado en la 
selva tras la búsqueda de un grupo de guerrilleros c0= 
munistas, los cuales han sido vistos por lugareños y de- 
nunciados ante las autoridades. Se informa que el des= 
tacamento militar se encuentra ahorá en la localidad de 
Puerto Pardo (ubicado en la zona fronteriza Perú-Bo= 
livia) y que alí un campesino, llamado Miguel Soria, 
ha denunciado que los guerrilleros lo maltrataron pOr 
que se negó a colaborar con ellos como guía. “Eran cis 
co hombres que estaban' armados de metraletas y Ínsie 
les, Tenían la barba crecida: al estilo Fidel Castro y há= 
blahan como cubanos. Además, estaban vestidos con 3 
pantalones y chaquetas color verde oliva”, reveló 


e Feriado: 545 Muertos en Accidentes - 

CHICAGO, 27 (Associated Press). — El número de 
muertos “en accidentes de'tránsito durante los cuatro 
días del feriado del Día de Acción de Gracias: es, hasta 
ahora, un doce por ciento mayor que el año pasado €n 
la mismajfecha, con 545 víctimas; 103 de los muertos le= 
nían 18 años o menos. El 'año pasado se alcanzó -el nú- 
mero sin precedentes de 615 víctimas al concluir el 1e=* 
riado de 102 horas. 


e Estrelléóse una Avioneta: 2 Victimas 

SOUTH HAVEN, Michigan. 27 (EFE) — Un matrimo- 
nio ha resultado muerto esta mañana cuado la avioneta * 
en que viajaban se estrelló contra el suelo, cerca de 
localidad: Al parecer, 'el motor se había averiado y el pis * 
loto, Darel Morgan, de 54 años, intentaba dar con un Jus 
gar apropiado para realizar un aterrizaje de emergencia, 
pero la zona está totalmente cubierta de bosques y Mo le 
fue posible hallar un claro. Según han indicado varios tes- 
tigos. los motores se pararon por completo y el avión £€ 
estrelló contra el suelo. El cuerpo de la' señora MOrgAn 
fue arrojado a unos 30 metros y su marido fue aplastad 
por el aparato. 


o Cayó un Avión: 13 Muertos 
BOGOTA, 27 (Associated Press). — Un avión Cal 
lina con 13 personas a bordo se estrelló en la selva A 
zónica, anunció hoy la fuerza aérea colombiana. Se teme Y: 
que los. 13 ocupantes perecieron ya que el avión quedó 
completamente destruido según lcs primeros informes. $ 
Se anúnció que el avión matrícula PBY-621 de la 
aerolínea nacional Satena que presta servicio de pasajes” 
ros y carga a las regiones selváticas del Oriente y del 
del país, era piloteado por el capitán de la fuerza aél a | 
Benjamín Polania, y llevaba como copiloto al subtenien AR 
te Oscar Pineda. | 


e Perdió las Elecciones... y la Casa 

LIMA, 27 (France Presse) — Un candidato a ale 
perdió su casa al ser vencido en las elecciones municiA 
del pasado día 13, pues la había «apostado asegurando 
ganaría los.comicios, que también perdió. Julián Buen 
de la oposición, aspiraba a la alcaldía del pueblo de blu 
en el departamento de Cuzco, Sudeste peruano, y € 
estaba tan seguro de la victoria apostó su casa C0 
rival, Eduardo Luna, oficialista, quien ganó Ja 
con un. margen, de. 9. votos, y la Viyienda: anys 


" o 


RIO DE JANEIRO, 27 (ANSA). — Los asesores del ma- 
1 Artur da Costa e Silva —según reveló una fuente alle- 
al presidente electo—, ven con preocupación la alian- 
entre el ex gobernador de Guanabara, Carlos Lacerda, y 
ex presidente brasileño, Juscelino Kubitschek, pues consi- 
n que si el presidente Castelo Branco no toma una 
ión inmediata para neutralizar el programa de acción 
“esos dos políticos, el “Pacto de Lisboa” se traducirá en 
nquilidad para el próximo gobierno... Los asesores del 
iscal Costa e Silva, afirman que, de no ser adoptada aho- 
una medida contra Lacerda, el futuro presidente tendrá 
alternativas: gobernar con el apoyo de Lacerda, subor- 
ndose a sus imposiciones, inclusive en lo que se refiere 
una amnistía general, o gobernar contra el ex gobernador 
joca con el riesgo de provocar un nuevo periodo de in- 
aquilidad, 

Entre tanto, en los círculos gubernamentales, la suspen- 
de los derechos políticos de Lacerda es considerada 
ninente, pese a que el ministro de Justicia, Carlos Me- 
os da Silva, ace conferenció ayer con el presidente Cas- 
lo Branco durante unas dos horas, negó tales versiones 
al término de la reunión. Por su parte, Lacerda trató de 
obtener el apoyo del mariscal Enrique Teixeira Lott, ex mi- 


Coalición Socialista - Cristiana: 
Quedaría Hoy Concretada en Bonn 


nistro de Guerra del gobierno 


derrotado por Janio Quadros en las elecciones presidencia- 
les de 1960, pero éste no quiso respaldar la alianza del ex 
gobernador carioca y del ex presidente Kubitschek. Según 
trascendió, el mariscal Lott consideró tal alianza como “al- 


go ridículo e imposible”. 


o Garantía Insuficiente 

RIO DE JANEIRO, 27 (ANSA). — La promesa del ma- 
riscal Castelo Branco de no revocar mandatos parlamenta- 
rios durante la votación de la nueva carta constitucional 
será examinada por la oposición en una reunión convyoca- 
da para esta semana, en Río de Janeiro, por el líder de la 
bancada opositora en la Cámara Federal, 
“insuficiente” 
del Movimiento Democrático Brasileño es la de exigir, co- 
para colaborar en la votación 


el cual considera 


mo condiciones esenciales 
constitucional, 


del gobierno. 


e Detienen a un Mexicano 
— El ciudadano mexicano Pablo 


España: Tres Hermanos Han Sido 


NATAL, 27 (ANSA). 


el restablecimiento 
tas, la suspensión del forum militar contra los civiles y la 
competencia del Congreso para enmendar 


BONN, 27 (EFE). — Las más recientes 
informaciones dejan entrever que tanto los 
partidos de la unión cristiano-demócrata co- 
mo los socialistas, ham decidido hacer rea- 
“lidad, mañana lunes, el acuerdo de formar 
un gobierno de “gran coalición”. A pesar de 
las protestas que se están recibiendo en la 
sede de la socialdemocracia, el PSD ha fi- 
- Jado para mañana una serie de reuniones 
“que pueden ser definitivas para poner fin a 
Ja crisis gubernamental. También la demo- 

O cracia cristiana realizará varias reuniones 
—consultivas. 

o Violenta Crítica 

BERLIN, 27 (France Presse). — Berlín 
Este criticó violentamente la dirección del 
ido Social Demócrata Oeste alemán 


(PSD' por haberse comprometido en la “gran 
coalición” gubernamental con el Partido 
Cristiano-demócrata. 


“El PSD —escribe hoy “Neues Deutsch- 
land“— está dispuesto a echar una mano 
para hacer salir el carro UCD del fango 
en que está hundido... pero los que se 
aventuran en el pantano político quedarán 
allí prendidos”. 

El blanco principal de todos los ataques 
es Herbert Wehner, vicepresidente del PSD 
y autor del proyecto de unión económica en- 
tre las dos Alemanias, mientras que Willy 
Brandt es visiblemente escamoteado de es- 
tas criticas. 

La “gran coalición” de Bonn es califi- 
cada de “gabinete antisindical” 


Una Ciudad Inundada 
en Perú: Hay Pánico 


LIMA, 27 (EFE). — La pintoresca ciudad peruana de 
Huaraz ha quedado totalmente inundada por la repentina 
crecida de las aguas del río Santa (que la cruza) e imusi- 
_fadas lluvias torrenciales que acompañadas de rayos y true- 
OS cubrieron, el día de ayer. 
- Un “flash” emitido por radio dice que se están desplo 
mando muchas casas y que los 20 mil habitantes que pue 
-blan Huaraz viven momentos de pánico, 
3 El fenómeno ha sido calificado como un pequeño di 
Juvio no presentado desde hace unos 30 años en el Perú 
* Torrenciales Lluvias en Colombia 
BOGOTA, 27 (France Presse), — Grandes pérdida 
«materiales, mas no víctimas, ha causado el fuerte y pro 

longado inviernec que azota el territorio colombiano. 
En Bogotá y Medellín, las ciudades más afectadas has 

“ta el momento, numerosas viviendas, especialmente en lo 

barrios bajos, se encuentran inundadas. Sus moradores, co) 

ayuda de policías y bomberos, tuvieron que abandonarla 
muchos de ellos, que no lograron salvar sus enseres, han 
quedado £n la más completa miseria. 

Mientras tanto, las lluvias continúan cayendo en for 
Ma torrencial e ininterrumpida. Esto podría traer una muy 
Brave situación de emergencia, 


Ordenan Abandonar Pekín 
a los Guardias Rojos” 


e. 


, 


PEKIN, 27 (ANSA). — Lus 
¡“guardias rojos” recibieron 
la orden de dejar la capital 
Y regresar a sus bases por- 
Que en la capital china ha- 
¡te ahora demasiado frío, 

Lo afirma la agencia Nue- 
Ya China en un artículo de- 
dicado a las reuniones efec- 
kuadas el viernes y sábade 
por las fuerzas militantes de 

“revolución cultural”. 
2 El artículo dice que dos 
Millones y medio de guar- 
dias rojos participaron, el 
viernes y sábado, de los des- 
“Oliles, El viernes. más de 600 
mil guardias rojos, forma- 
dos en “regimientos” y “di- 
. desfilaron ante 
Mao Tse-tung y otros líde- 
Mes chinos en la plaza Tien 
An-men. El sábado por la 
arde,, Mao pasó revista u 

800.000 guardias rojos. 
Desde el 18 de agosto, más 
le 11 millones de guardias 
ojos han llegado a Pekín 

a encontrar a Mao, dice 
lleva China, agregando que 

'BS reuniones deberían con- 
ar el año próximo. 
ámdo las condiciones del 
po sean mejores”. 
imentando los  mitines 
Pekín, - “Nueva China” 


dice: “El hecho de que el 
más grande líder haya en- 
contrado tantos revoluciona= 
rios del pueblo en un perio- 
do tan corto, no tiene pre- 
cedentes en la historia de la 
revolución china y del Mo- 
vimiento Comunista Inter- 
nacional”, 


o Ataque Ruso 


MOSCU, 27 (Associated 
Press). — Los jerarcas del 
Partido Comunista Soviéti- 
co lanzaron hoy un ataque 
sin precedentes contra Mao 
Tse-tung y sus Ideas. 


Este ataque puso de ma- 
nifiesto claramente que el 
Kremlin no ve virtualmente 
ninguna posibilidad de ce- 
rrar la escisión que existe 
entre Moscú y Pekin mien- 
tras Mao y sus correligiona- 


rios estén en el poder en 
China. 
Subvraya también una 


punzante ofensiva soviética 
para que la gran mayoría 
de los partidos del mundo 
comunista se reúnan y re- 
suelvan oficialmente aislar 
a la China Roja, denun- 
ciando el tipo de comunis- 
mo del régimen de Mao. 


de Kubitschek y candidato 


Vieira de Melo, 
esa garantía, La tendencia 


de las elecciones direc- capital, 


el anteproyecto más las 


“trotamundos” 


Abreu Sodre se entrevistó con 
principales bancos y de los grupos financieros. 
obras del 
breve recorrido a bordo ds1 
ve la solución ideal para las comunicaciones entre San Pa- 
blo y Río de Janeiro. 


Costa e Silva Cree que Tendrá un Gobierno de Intranquilidad 


OR EL “PACTO DE LIS 


OA” 


García fue detenido por la policía de Na* al, capi - 
tado de Río Grande del Norte, EN 
sin documento de identificación. 
29 años, se limitó a informar a las autor idades que es un 
y que abandonó la casa de sus padres en 
Acapulco, cuando tenía nueve años. 
tiempo en Argentina, 
rantes. La policía de Natal, sin 
explicaciones de García, 
a la policía federal. 


e Gobernador: “Viaje de Estudio” 


PARIS, 27 
Pablo, Brasil, 


por encontrars se en el país 
Pablo García, que tiene 


Dijo que estuvo algún 
donde trabajó en diversos restau- 
embargo, no cree en las 
motivo por el cual solicitó ayuda 


(ANSA). — El gobernador electo de San 


Andreu Sodre, partió l:oy de Paris con des- 
tino a Milán, tercera etapa de su viaje de estudio y de in- 
formación alrededar del mundo. 


Durante su es nds en esta 
dirigent:s de los 
Vis to ade- 
efectuó un 
en el que dijo que 


futuro “Metro- -Express E 


“Aerotren” 


Condenados a la Pena de Muerte 


MADRID, 27 (EFE y Associated Press). 
— El consejo de guerra que ha entendido 
en el caso de la muerte del sargento de 
la guardia civil ocurrida el pasado 1% de 
abril en un barrio de esta capital, dictó 
anoche sentencia en virtud de la cual fue- 
ron condenados a la pena de muerte, como 
autores del delito de pandidaje, los herma- 
nos Jesús, Pedro y Francisco García Ro- 
mero, de 23, 34 y 30 años, respectivamente. 
e 25 Años de Pena 

El cuarto hermano de los anteriores, 
Eduardo García Romero, fue condenado, 
como cómplice del mismo delito, a 25 años 
de reclusión. Aparte de las penas mencio- 
nados, recae sobre Jesús y Eduardo la de 
19 años de prisión por tenencia ilícita de 


armas. Quedan absueltos otros ocho inyo- 
lucrados en este proceso y, respecto a los 
hermanos Pedro y Francisco Gorcia Ro 
mero, el tribunal propuso la conmutación de 
la pena de m:erte por la de inferior grado. 
e Una Indemnización 

Los cuatro hermanos tueron también sen- 
tenciados por el tribunal a pagar una in- 
demnización de 260.000 pesetas a la familia 
de la víctima. Los sentencias no se harán 
efectivas hasta que hayan sido aprobadas 
por el capitán general de la zona militar 
de Madrid. Aún si el capitán general con- 
firma las sentencias, 
binete para nueva discusión y para su de- 
cisión final por el jefe del Estado, general 
Francisco Franco. 


DESDE El 4 DE DICIEMBRE 


La gran creación cómica de DELFOR 
TODOS LOS DOMINGOS, COMO SUPLEMENTO DE 


Edición de la Mañana 


¡EN MULTICOLOR! ¡PARA GRANDES Y CHICOS! 


¡NO SE LO PIERDA ! 


serán enviadas al ga- | 


Q06T aD QIMUISIAON 9D 22 $AUNT “amy sound + YNVNVM YI HU NO 


IDIAA VIINNOYI + $ VAL 


Jayne Mansfield vive un drama real: ; 
madre. Presenció la escena en que su hu 
coyó bajo las garras del león. Aparem 


Bos empleados acuden en ayuda de Zol- 
tan Hargitau, hijo de Jayne Mansfield, 
luego de que el tercer hombre, que se ve 
al fondo, lo rescatara de las garras del 


E + ; ee E de 
El león, aplacada en parte su furia, ha sido encadenado a un árbol. Dos hembres le 
calman hablándole quedamente, pero el daño ya está hecho. El pequeño hije de 
Jayne Mansfield pudo haber sucumbido, pero una oportuna intervención al cerebro 
parece haber salvado su vida. Los médicos dijeron que Zoltan ha recuperado el 


león. Zoltan fue operado y parece mejorar 


según el último informe de los médicos. 


(Associated Press). 


— El hijito de seis años de la actriz Jayne Mansfield fue 
sometido a uma operación al cerebro anoche, luego de ser 
herido por un león durante una filmación en un Zoológico 
privado aquí. La Mansfield fue atendida con “sedantes en 


el hospital de 


“Conejo Valley”. Los médicos dijeron que el 


niñe, Zoltan, recuperó el conocimiento momentáneamente 
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PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES 
DIRECCION GENERAL DE 
ESCUELAS - DIRECCION 
DE ADMINISTRACION 


LICITACION PUBLICA N2 
108-- EXP. N? 5.600-42.857/66 
Llamado a licitación públi- 
ea para la adquisición de 
DOCE (12) Motores marinos; 
potencia de 40 a 50 HP, de 4 
Gilindros, según Pliego de 
Bases y Condiciones que se 
hallan- a consulta y disposi- 
ción de los interesados (SIN 
CARGO) en el Departamento 
Compras y Suministros de la 
Dirección General de Escue- 
s, Calle 13 entre 56 y 57, 
Tr. piso, LA PLATA. 
APERTURA DE PRO- 
PUESTAS: Día 2 de diciem- 
bre de 1966, a las 10 horas. 
DIRECCION DE ADMINIS- 
CION, 18 de noviembre 
1966. 


PROVINCIA DE BUENOS 
AJRES - MINISTERIO DE 
BIENESTAR SOCIAL 
POR DIEZ (10) DIAS: 
Llámase a licitación públi- 
ea N?2 400 para provisión de 
especialidades medicinales, 
antibióticos y sueros con des- 
fino a la Dirección  Fo- 
mento de la Salud, depen- 
diente de este Ministerio. 
APERTURA DE PROPUES- 
TAS: día 7 de diciembre de 
1966 a las 9 horas en la 
Dirección de  Administra- 
ción —Departamento Sumi- 
mistros— Calle 51 N* 1120, 
La Plata, donde podrán re- 
tirar pliego de Condiciones 
lodos los días hábiles de 7.30 
a 12.30 horas, como así tam- 
bién en la Casa de la Pro- 
vincia (Delegación Sanidad), 
calle Callao 235, Capital Fe- 
deral. — EL DIRECTOR DE 

ADMINISTRACION. 


€l. 1. . INSCHIPCION hasta 
2 17 hs. en: Ay. LIBERTA 
de entidad. 


ARMADA ARGENTINA 


ESCUELA DE GUERRA NAVAL 
VACANTES: BIBLIOTECARIO/A - 


Elámase a congurso anteceden: 
les del rubro, Elbjiotecariola do 


LICITACIONES 


TALLERES DE 
a NAVALES 
“TA. . NA.” 

Llámase a ción Pú- 
blica N9 54/66, hasta el día 
15 de diciembre de 1966, a 
las 15 horas, para “servicio 
integral de vigilancia y se- 
guridad de: Talleres Avella- 
neda, Talleres Almirante 
Brown y Astilleros Tigre”. 
VALOR DEL PLIEGO $ 1.000 

Retiro y consulta de plip 
gos, todos los días háb'.es 
de lunes a viernes en el ho- 
rario de 10 a 18 horas, a 
partir del 23 de noviembre, 
en la División Licitaciones y 
Compras, Pedro de Mendo- 
za 1279, 2% piso, Capital Fe- 
deral, donde se realizará la 
apertura el día y hora in- 
dicado. 


TALLERES DE 
REPARACIONES NAVALES 
“TA. RE. NA.” 
Llámase a Licitación Pública 
N9 53/66, hasta el día 7 de di- 
ciembre de 1966, a las 15 horas, 
para la provisión de ''3.700 Kgs. 
de-alambre de eobre electrolíti- 
eo para bobina, forrado con dos 
capas de algodón”. VALOR DEL 
PLIEGO: $5 1.000.—. Retiro y 
consulta de pliegos todos los 
días hábiles de lunes a viernes 
en el horario de 10 a 18 horas, 
a partir del 16 del corriente, en 
la División Licitaciones y Com- 
pras, Pedro de Mendoza 1279, 
29 piso, Capital Federal, donde 
se realizará la apertura el día 

y hora indicado. 


SECRETARIA DE ESTADO 


DE ENERGIA Y MINERIA 
YACIMIENTOS CARBONI- 
FEROS FISCALES EMPRE- 


SA DEL ESTADO 
Llámase a Licitaciones Públicas, 
para el día 7 de diciembre de 
1966 a las 14 horas, N? 77/66: 
Cañerías de acero y accesorios. 
Para el día 21 de diciembre de 
1966 a las 14 horas, N9 T8|66: 
Repuestos para Transportador 
Blindado C.B.6. 500. Informes 
y pliegos en Avda. Roque S. Pe- 
ña 1190, Capital Federal, de 14 
£ 17 horas. 


LINOTIPISTA 

oposición pieubrir 2 vacan- 
Cl. I y Linotipista C.P.M. 
mbre, 3,30 a 123 y 13.30 
1, Capital, eon documentos 


conocimiento y está respondiendo positivamente al tratamiento médico indicado. 
(Radiofotos de Associated Press, exclusivas para CRONICA). 


y que su estado es satisfactorio. El niño, es hijo del ex es- 
poso de la actriz, el atleta Mickey Hargitay. 

La actriz había llevado a su hijo a “Jungleland” para 
mostrarle la fauna que es mantenida allí, 
abogado. Vio cómo el león se apoderó de su hijo y lo hizo 
rodar agarrado del cuello, ante Jo cual estalló en gritos. 
Dave Payne, fotógrafo que presenció el atague, dijo que la 


INGLATERRA MANTIENE SU POSICION: REFERENDUM 


La cancillería informó que hoy con- 
tinuarán en Londres, Gran Bretaña, 
las conversaciones anglo-argentinas so- 
bre las Islas Malvinas. La nueva re- 
unión tendrá lugar en el Foreign Offi- 
ze. La representación argentina estará 
a cargo de nuestro embajador en la ca- 
pital del Reino Unido, brigadier Eduardo 
Mc Loughlin, y la británica a eargo del 
secretario para Asuntos Latinoamerica- 
nos, H. A. F. Holer, 

e Londres “en sus Trece” 


LONDRES, 27 (Associated Press). — 
Las negociaciones británico-argentinas 
sobre el futuro de las Islas Malvinas 
empezarán mañana en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, estando Gran 
Bretaña resuelta a dejar que los isleños 
decidan quién los ha de gobernar. 


UN FUNCIONARIO 
ASUMIRÁ A LAS 17 


Esta tarde, a las 17, asu- 
mirá sus funciones el nue- 
vo Director de Asuntos Ju- 
rídicos de la Secretaría de 
Trabajo, doctor Antonio 
Priano. El funcionario se- 
rá puesto en posesión del 
cargo por el titular de la 
secretaría de Estado men- 
cionada, señor Rubens San 
Sebastián. Al acto han si- 
do invitados especialmente 
representantes gremiales y 
personal superior de los 
organismos oficiales vincu- 
lados con la Secretaría de 
Trabajo y el Ministerio de 
Economía y Trabajo. 


En horas de la tarde anterior tuvo 
lugar en el nuevo barrio de “Catalinas 
Sur”, ubicado en la Boca, la colocación 
de la piedra fundamental- del templo 
católico, escuela y centro materno-in- 
fantil que, bajo la advocación de Nues- 


tra Señora de los Emigrantes, habrán * 


de leyantarse en la intersección de las 
calles Gualeguay y Necochea. Actúa 
como madrina de las obras la señora 
esposa. del presidente de ja República, 
doña María Emilia Green de Onganía, 
y como titular honorario de la eomi- 
sión organizadora, el cardenal prirmado, 
monseñor Antonio Caggiano. Represen- 
tantes de lge distintas corrientes inmi 
gratorias Vegadas el país enimarearon 


según dijo su 
males alí, 


En julio último se realizó una serie 
preliminar, en dos días, de conversaejo- 
DES, para que el gobierno argentine pu- 
diese explicar su reclamación sobre la 
soberanía de las islas. Aunque las Mal- 
vinas han perdido su valor estratégico, 
Gran Bretaña parece decidida a recha- 
zar la reclamación. Se sabe poco aoer- 
ca de las propuestas argentinas, pues 
ambas partes cuidan de que no se fil- 
tra información. Pero fuentes extraofi- 
ciales argentinas aquí, dicen gue se tra- 
ta de no provocar resentimientos entre 
los habitantes de las islas. Los infer- 
mantes dijeron que Argentina ba pre- 
pueste un período de transición de 20 
años, duramte el cual el exchipiélago 
sería regido por una administración 
argentino-británica. 


Farmacia y Bioquímica: Quedó 
Inaugurado Ayer el Congreso 


Escuchados los discursos que integrardM 
la jornada inaugural que estuvieron a P 
de Jos doctores J. H. M. Winters y WM 
Cereceda, para dar la bienvenida; del dí 
Carlos Izidore, quien puso de relieve qué 
repartición de la bioquímica permitirá 
ticipar a investigadores de prestigio 
nacional, y del doctor Hugo Henríquez, de 
Oficina Sanitaria Panamericana, dióse a 
nocer los temas de la jornada de hoy- A. 
9, mesa redonda sobre “Química de prol 
naturales”, 
de la calidad de la industria farmacén 

“Extractos Fitoterápicos”, 
seguirá el congreso. 


SE DIFUNDIO UN MENSAJE DE PAULO VI DURANÍ 
LA INAUGURACION DE UNA IGLESIA EN LA BOU 


Un mensaje de salutación del doctor Zenón 

M. Lugones a las delegaciones que concu- 
rren al VIT Congreso Panamericano de Far- 
macia y Bioquímica, en su condición de 
presidente, siguió a la ejecución del Himno 
Nacional, al darse por iniciada esa reunión 
en la sala Martín Coronado, del teatro Mu- 
nicipal, ayer a las 10.30. Terminados los dis- 
cursos, los congresales luego de una recep- 
ción concurrieron al hipódromo, 
por el Jockey Club. El comité organizador 
del próximo congreso, que deberá reunirse 
en 1969, acopiará los aportes de esta reunión 
para que la próxima abarque nuevas espe- 
cialidades. 


invitados 


el acto, que contó también con la pre- 
sencia de altas autoridades nacionales 
y eclesiásticas. 

Durante el transcurso de la ceremo- 
nia, hicieron uso de la palabra el ín- 
tendente municipal, coronel (RE) Eu- 
genio F. Schettini, y el doctor Ober- 
dan Sallustro, quienes destacaron la 
trascendencia de las obras 2 iniciarse. 
Luego, se ofició una misa concelebrada 
—eon veinte presbíteros pertenecientes 
2 igual número de colectividades cató- 
licas radicadas en nuestro país— por 
el cardenal Caggiano. En Ja eeasión, 
el nuncio apostólico, monseñor Mezzo- 
3, Jeyó un mensaje dirigido al pueble 
aygentino por $. 8. Paulo VI. El mueyo 


mente, el suceso no degenerará en tra G 
dia, pues Zoltan fue prestamente aten j 
-y mejeró tras la intervención quirárgiea, 


UN LEON ESTUVO A PUNTO DE DEVORAR AL HIJO DE LA ACTRIZ. 


Jayne Mansfield: Drama Verídico 


THOUSAND OAKS, California, 27 fiera cen la que posaba miss Mansfield parecía nerviosa | 


que los encargados decidieron dejarla y acercarse a 
leona. Indicó que, aparentemente, el niño se aproximó | 
león que estaba parade junto a él. 
todos encadenados —dijo— 

con una esdena de dos metros, lo que le daba un rod 
unos cuatre metres para moverse”, 


REANUDAN LAS TRATATIVAS SOBRE LAS MALVINAS: 


Los 


ASA ARA 


“Había muchos 
pero el león 


bo 


Pero se save que las propuestas Sr 
gerirían que Argentina se com; 
a garantizar a los isleños que pal 
centinuar con su actual modo de y 
mantener ¡instituciones administra: 
y educacionales de tipo británico y 
ner la cultura británica. e 
El pequeño archipiélago tiene unos 31 
habitantes, la mayoría de ascendent 
británica y de profesión criadores 
evejas. Aún consideran a Gran Brel 
ña como su hogar ancestral, Aparié' 
servir de base a expediciones antárll- 
cas y como estación meteorológica, 
islas han perdido importancia come bh 
se naval para Gran Bretaña, Pero 
funcionarios británicos dicen que Es 
país está resuelto a resistir toda pros 
puesta que implique la entrega 


y simposios sobre . 
Por la tarde pro- 


lemplo estará enclayado en un 4% 
terreno de 3.000 metros cuadrados —Y 
nado por la Municipalidad— y “H 
alrededor de 200 millones de pesos: 
atendido por los padres ScalabriM 
religiosos dedicados al auxilio espiWl 
de los emigrantes. 3 
e Otro Templo 

El arzobispo de Buenos Aires, 
nal Antonio Caggiano, bendijo 4 
las 11, las instalaciones del nul 
plo parroquial de Santa María 
lena de Betania, ubicado en 
ne 752, Capital Federal. El P 
la Iglesia Católica ofició luego 
sa 2 la que asistieron num 
elños e invitados especiales 


ERROCARRILES: INQUIETU 


Marcada inquietud impera entre los obreros ferroviarios 
odo el país ante la anunciada aplicación del plan de 
ructuración, Los dirigentes gremiales de las dos orgar 

nes del riel se hallan en contacto permanente con 

de todo el país. Un trascendido de fuentes gremia- 

aádica que ya estaría elaborado un plan secreto de lucha, 

Ñ será aplicado cuando “se levante un metro más de vía 

ss despida a un trabajador ferroviario”. Asimismo. las fi- 

de todo el país se encuentran aleriadas para crear, 

s circunstancias lo acensejan, las comisiones de emer- 

si detuvieran a alguno de sus dirigemtes, Estas comi- 
continuarán la Jucha con pleno peder. 


se Reúne la Paritaria 


16, los representantes gremiales de la Unión Ferroviaria y 
La Fraternidad con directivos de EFA, con el fin de cons- 
tituir la comisión que discutirá las modificaciones del es. 
calafón que rige en la actualidad para los trabajadores fe- 
rroviarios. La reunión tendrá lugar en la Dirección General 
de Relaciones de Trabajo. 

e. “Resoluciones Para Foráneos” 

ROSARIO, 27 (De nuestro corresponsal) — En una 
asamblea informativa, realizada en el local de La Frater- 
nidad de esta ciudad, Antonio Scipione, presidente de la 
Unión Ferroviaria, efectuó un amplio análisis sobre la re- 
unión que mantuvo. días pasados, con el presidente de la 
Nación, teniente general Onganía. 


UIETUD 


po de las carretas vemos que ellas trazaron las líneas Terra- 
viarias, las que aunque se diga que no se tendieron con vi- 
sión de futuro, trajeron progreso. Y si es cierto que desca- 
mos desarrollo, y que no haya que suprimirse un solo ramal 
deben extenderse esas vías a todas las latitudes”. Luego, pro- 
siguió expresando el presidente de la Unión Ferroviaria que 
“se busca la revancha: aparecen otros planes en que la mag- 
nitud se ve rebajada. Al cambiar de gobierno renacieron 
€speranzas, sin embargo, a poco de andar vemos que esto 
va de mal en peor. Por desgracia, las resoluciones de cuatro 
meses a esta parte son para los grandes capitalistas y para 
los foráneos. Lo consideramos un avasallamiento. Por -eso, 
cuando se habla de reestructuraciones, insistimos en que 


acuerdo con lo determinado por el secretario de Tra- 
), señor Rubens San Sebastián, se reunirán hoy, a las 


llega una Misión 


ha misión comercial 


mica arribará 


hoy a 


mestro país, Está presidi- 

por los señores Leslie 
We y Ted Bayley, quie- 
se desempeñan respec- 


mente— como 


titulal 


Aly secretario del Comité de 


ortación 


Británico «a 


ímérica latina, Su arribo 


previsto para 


el me- 


día, por vía aér ., y 
án una conferencia 


¿prensa 


—a las 


11— 


Én el local que la emba- 
británica ¡posee en 


niento 443. 


“El problema ferroviario no está tan payoroso como 
se pinta —afirmó Scipione— y si nos remontamos al tiem- 


queremos participar en el estudío o discutir los puntos en 
desacuerdo”, 


STROESSNER VENDRIA EL AÑO PROXIMO 


El presidente de la hermana República del 
Paraguay, general Alfredo Stroessner, visitaria 
próximamente nuestro país. Así lo aseguran yer- 
siones procedentes de la ciudad de Asunción, y 
conocidas hace pocas horas en esta capital. 
Siempre de acuerdo con dichas versiones, la yi- 
sita del mandatario paraguayo a la Argentina se 
concretaría a principios del año venidero y ten- 
dría por objeto —además de estrechar los indi- 
solubles vínculos que nos unen a la bravía pa- 
tria guaraní— lograr un acuerdo definitivo sobre 
la navegación de los ríos Paraná y Paraguay, 
tema acerca del cual existen divergencias de cri- 


terio entre ambas naciones. También sería con- 


siderado en la oportunidad el problema que plan- 
tea a nuestro país la inmigración masiva de ciu- 
dadanos paraguayos. Se cree que este problema 
podría ser solucionado satisfactoriamente me- 
diante el establecimiento de controles adecuados 
por parte de las autoridades de migración ar- 
gentinas y paraguayas. Por último cabe desta- 
car que el general Stroessner visitaría también 
—aproyechando el viaje a Buenos Aires— la ciu- 
dad uruguaya de Montevideo. 
e. Onganía: Descanso 

Trascendió ayer que el Primer Mandatario, 
teniente general Juan Carlos Onganía, se dispo- 
ne a pasar una temporada de descanso —duran- 


te el próximo mes de diciembre— en la estancia 
“El Refugio”, ubicada en la localidad de Doblas, 
provincia de La Pampa. La versión es extraofi- 
cial; no obstante, se destaca que el teniente ge- 
neral Onganía pasó unas breyes vacaciones en 
la finca mencionada —que es propiedad de la 
señora Amanda Diez de Ardohain— poco después 
de alejarse del Comando en Jefe del Ejército, 
En la víspera, el Presidente de la Nación no 
desarrolló actividades de carácter oficial. En 
compañía de su esposa y otros familiares, paseó- 
durante la mañana por los jardines de la resi- 
dencia de Olivos, para luego oír misa en la ca- 


-El Padre Armengol Moya 
en Defensa del Indio 


Severas críticas formula e€l ex legislador, R. P. Ar- 
mengo! R. Moya, sobre la gestión del actual director inte- 
ino del Aborigen, señor Luis Pessano. Lo hace em su ca- 

cier de ex titular de la Dirección del Aborigen, y con 
Olivo de declaraciones que vertiera el señor Pessano a 


jaria la liquidación de todas las explotaciones amexas 
Dirección del Aborigen, replica el padre Moya: “Li- 
iidar todas las exploteciones actuales implica condenar 
hambre a los aborígenes sín tierra o que solo tienen 
pequeño lote”. 

¿El actual director interino declara en el citado diario 
queño su intención «de ubicar en parcelas especiales a 
nilias conocidas y, “transcurridos dos años, entregarles 
título de propiedad sin ninguna clase de limitaciones; si 
conservan, tanto mejor, y si las venden que Dios los 
de. Aun así el aborigen va a estar mejor de lo que 

actualmente”. Comenta el padre Moya que en este 

afo está el “tiro de gracia” y la “madre de la borrega”, 
“Y explica que lo deseable es dar a los indios la tierra con 
la limitación de “bien de familia imposible de enajenar”, 

que al entregársela sin ninguna limitación, “vendrán 

aprietos económicos para los aborígenes, y entonces 
Testarán allí, listos para el asalto, los compradores de 
siempre”. 

E Agrega que dichos “compradores”, “por unas botellas 

de vino o por unas miserables monedas, se quedarán con 
] tierras, y surgirán las nuevas y “florecientes” colo- 
las, mientras los aborigenes deambulen por los caminos 


ad bosques hasta que se extinsan, 


 Realizaron Asamblea 
los Obreros. Gráficos 


Se realizó ayer, en el local de Castro Barros 75, Capi- 
fal Federal, la asamblez general convocada por las nuevas 
dades de la Federación Gráfica. La reunión, de la 
participaron cerca de dos mil trabajadores gráficos, se 
a las 8 y finalizó e les 11.40, 

En su transcurso fueron considerados dos puntos: a) 
ión del presidente de la asemblea (resultó designado 
Fánicisco Calipo), y b anteproyecto de convenio colectivo. 
Mcho anteproyecto fue aprobado por unanimidad. Cabe 
h car que asistió a Jas deliberaciones una delegación de 

"Rláficos venezolanos y 


CRONICA DE PREVISION 


PAGOS 
ESTADO. — Hoy pega en Corrientes, la Caja de 
Orro y, en Buenos Ajres (zonas suburbanas), el Ban- 
Nación por todas sus agencias. El 29 el Banco Nación 
hace en Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Ba- 
A dero, Bolívar, Bragado, Capitán Sarmiento, Carhué, Car- 
AOS Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Patagones, Casbas, 
ros, Daireaux, Colón, Coronel Dorrego, Coronel Prin- 
| Coronel Suárez, Comandante Otamendi, Chacabuco, 
scomús, Chivileoy, Darragueira, Dolores, General Are- 
les, General Belerano, General Lamadrid, General Ma- 
ga, General Pirán, General Viamonte, General Vi- 
5, González Chávez, Huanguelén, Juan N. Fernández, 
Márez, Junin, Laprida, Las Flores, Lincoln, Lobería, Lu- 
A, Como en todas las subsidiarias. El día 29 en la pro- 
la de Buenos Aires el Banco Nuevo Italiano y el de 
lía y Río de la Plata; en la misma provincia, el día 
W la Caja Nacional de Ahorro, y el día 1% de diciembre 
Banco Popular Argentino, 

PERSONAL MUNICIPAL. — Mañana martes, Co- 
izará-el pago de los haberes al personal de la comu- 
metropolitana. Asimismo, los afiliados al Instituto 
inicipal de Previsión Social, percibirán, desde el 1% de 
bre, los beneficios correspondientes al mes de mo- 
bre, en el horario de 12 a 15 horas, en la Casa 

Altal y sucursales del Banco Municipal 


IGOGHEA LA VISTA. 


pilla levantada cerca de la casa ] incipal. 
AAA 


VIVA TODA LA EMOCION DEL GRAN PREMIO TURISMO DE CARRETERA, 
KILOMETRO “A KILOMETRO, SEGUNDO A SEGUNDO, EN LA MAS 
SENSACIONAL TRANSMISION AL RITMO Y VERACIDAD DE 


LUIS ELIAS SOJIT 
y el Equipo de ¡Coche a la Vista! 


CON 7 EQUIPOS MOVILES EN LA RUTA Y 3 AVIONES 


Una Gigantesca Red de Emisoras, y las 


Ondas 
Cortas de Radio El Espectador de Montevideo 
OTRO SENSACIONAL IMPACTO DEPORTIVO DE 


Radio Cobenia 


LA EMISORA DE AMERICA 


¡VETO AL 
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1 
| El fallecimiento de María F. de Molina y Rosa 
H. de Ríos, domiciliadas en Mariano Acosta, las 
que perdieron la vida como consecuencia de in- 
trrvenciones quirúrgicas que la ley prohíbe, el co- 
misario de Merlo, Félix Vamella, inició averigua- 
ciones con el fin de identificar y detener a la 
responsable. 

Fue así como capturaron a Julia Fernández de 
Gonctalvez, brasileña, de 55 años, la que ejercía 
la obstetricia sin tener título. 

En su domicilio secuestraron los instrumentos 
de cirugía que utilizaba para hacer los abortos 
Varias de las pacientes atendidas por ella, co- 
rrieron grave riesgo y aún están bajo asisten- 
cia médica. Realizaba las intervenciones sin las 


Este tawi Valiant, chapa 71.389, fue violentamente cho- 
cado, en Avenida San Martín y General Rodríguez, por 
otro coche de alquiler, el Rambler 45.316, guiado por 
Alfredo García, de 35 años. El del Valiant huyó (¿la- 
drón). García está en pulmotor, con traumatismo de 
tórax, y su pasajero, Ricardo D'Angelo, 47 años, gra- 
,vísimo, en el Durand. Acusa traumatismo craneano y 
conmoción cerebral. Intervino la 13% y busca al prófugo. 


SOLO ADELGAZARON 


más elementales condiciones de aseo y cobraba 
como mínimo 2000 pesos. 

La mayoría ds sus clientes, eran mujeres casa- 
das de condición humilde, madres de muchos chi- 
cos que no estahan en condiciones de mantener 
a otros. Quedó a disposición del juez en lo Penal 
de turno, 

Se teme que hayan habido otros casos fatales, 
y en consecuencia realizan investigaciones. 


o Pases Magnéticos: Preso 

Personal policial de La Plata, detuvo a Luis 
Uriona (a) “El Hermano Goyo”, p 1 
dieron en una de sus habituales reuniones “espi- 
rituales” con varios de sus “pacientes”. El hom- 


MAS VICTIMAS DE LA DEPRAVADA ASE: 
Hoy Informarán Sobrt 
el Caso de Corrupció 


al que sorpren- 


No obstante el feriado de ayer, el 
juez Hermelo trabajó en el sumario 
incoado con motivo de los casos de co- 
rrupción y homicidio sobre los que 
CRONICA informó ampliamente en sus 
ediciones anteriores, que se ventilan 
mediante la detención de una mujer 
de apellido Hoyu. La acusada y su 
amante —un tal Rodríguez—, están 
involucrados. en esos delitos, habién- 
dose efectuado en la víspera el careo 
con otras dos mujeres, Thelma y Elena. 

Como se sabe, la pareja se dedicaba 
a explotar menores, mediante la orga- 
nización de orgías que se llevaban a 
cabo en dos casas del Gran Buenos 
Aires y otra del barrio de Floresta. en 
la Capital. Thelma y Elena habrían 
confesado ampliamente su participa- 
ción en las fiestas, a las que concu- 
rrían numerosas menores, incluida la 
a su 


propia hija de la Hoyu. Esta, 


PASO A NIVEL 
SIN BARRERAS: 


POLICIAL 


"FALSA OBSTETRICA: CAUSO VARIAS MUERTES 


bre decía que los curaba con “pases magnéticos” 
y otros medios primitivos, ejerciendo ilegalmente 


la medicina, 


Por encubrimiento se apresó, asimismo, a An- 
gel Elsa D'Angelo de Vick y a Héctor Rogelio, 


e Falsa Médica: Quinielera 

de Morón, detuvo 
2 Ivonna Mondina viuda de Milito, en su domici- 
lio de Gregorio Pérez 1311, al comprobar que la 
mujer se dedicaba a ejercer ilegalmente la me- 


Personal de la comisaría 12, 


cina, 


Además, se comprobó que era una activa “le- 
vantadora”. de quiniela, a cuyo efecto contaba con 
una importante clientela, Ahora está entre rejas. 


vez, es acusada de Ja muerte de su 
esposo, cuyo cadáver ya habría sido 
exhumado, comprobándose mediante la 
autopsia, que el deceso se produjo por 
envenenamiento. La extrema decisión 
de matarlo habría sido impulsada en 
el ánimo de la detenida, cuando el 
marido descubrió sus actividades y se 
dispuso a denunciarla. 

Anoche se afirmó que había tres su- 
jetos detenidos, también, por haberse 
establecido su intervención en las de- 
pravadas reuniones. Estos individuos com- 
plementaban a la corruptora, iniciando 
a las jóvenes, algunas no mayores de 
14 años, en esas actividades y obtenien- 
do fotografías en situaciones equívocas 
que servían para extorsionarlas poste- 
riormente e impedir su desvinculación 
o fuga. Además, permanentemente se 
las amenazaba con denunciar sus ac- 
titudes ante familiares, como es ha- 


Los apresados son Luis Rodolfo Caparelli, 
ventor del organismo mencionado; José Rubén Barber, 
jefe de la sección patrimonial de Contaduría de la Pros 
vincia; Mónaco Manucci y Humberto Castaño, dueño 
corralón donde fue cargado el material. Los otrcs dos de 
tenidos, son los choferes Pedro Andreone y Antonio Tuco 


bitual en este tipo de delincul 

Aunque oficialmente no pudo 
nerse información precisa, se. 
ba en los corrillos vineulados 
do actuante que hoy el magistra 
veerá detalles, reservando solami 
nombres y filiación de las 1oCON 
volucradas en el caso. 


En cuanto al esposo de la Hoyu 
bría sido asesinado por ésta hace 
ximadamente 6 meses. La vine; 
de los depravados con otras orga 
ciones similares es la preocupa 
los investigadores, máxime que últin 
mente el número de mujeres me 
de edad desaparecidas de sus ho ] 
es alarmante. La corrupción avanza end 
las estadísticas locales como un cár: 
cer que deberá ser rápidamente ata 
do por la justicia, sin dar oportunid 
a que se propague más aún. 


Ed) 


ex in 


Como la promoción señala- 
ba que el sistema pertene- 
cía a la central de la firma, 
instalada con respaldo mi- 
MMonario en dólares sobre una 
importante arteria neoyor- 
quina, los obesos pasgpan 
gin protestar y aio 
siasmados. Se sometían a 
ejercicios físicos y consumían 
las píldoras cue les proveían 
observando algunos muy ma- 
gros resultados, y otros que 
«tado seguía igual. Los pan- 
ZODes comerzaren a preocu- 
parse. La empleada que 


u 
o 
¿ MUCHAS BILLETERAS 
¡= 
Le 
£ DE GORDOS CLIENTES 
[> 
£ 
ll 
al La titulada empresa “Sil- atendía a los clientus tam- 
houette International” S.A., bién, ya que los responsa- 
que “podía adelgazar a los bles no acudían a las ofi- 
obesos en la parte del cuer- cinas. 
po que quisiera y a sola- o Tres Prófugos 
mente minutos”, resultó una ¿ E - 
RA EN Así las cosas, pudo sajer- 
multimillonaria estafa. Pro- | ¿e que Carlos Augusto Sau- 
fusamente se difundió la ten- 1 
sone, Joseph Della y Coral 
tadora oferta, colaborando 2 : ía; 

A S Angel Freich habían viaja- 
en la promoción conocidos do en el vuelo 81 de Pana- 
programas de televisión que > 

A e gra rumbo a EE. UU., con 
presentan curiosidades los escalas en. Tama y Panamá 
días súbados. La publicidad e y pena 
en'usiasmó a cuanto gordo La empleada, María: Elisa 
descontento camina por las | Deturde de Najum formuló 
calles porteñas y del Gran la denuncia en la comisa- 
Buenos Aires, y. se formaron | ría 1”, ya que comprobó que 
impresionantes colas ante las junto con sus patrones, vo- 
lujosas oficinas que instaló | laron aproximadamente 506 
la compañía en Florida 656, millones de pesos, dinero 
primer piso. que ingresó en el poco tiem- 

. po de vida de la empresa 
o Buenos Precios y que fue retirado por el 
Ia tarifa oscilaba entre trío prófugo de la caja de 
los 25.000 y 100.000 pesos que la oficina central y de las 
debían pagarse, irreversible- Sucursales. 
mente, por adelantado, y da- Se ha pedido la colabora- 
ba desscho al tratamiento ción. de la Interpol para cap- 
intenso y su sostenimien- turar a los hábiles estafa- 
to por el lapso de un 2ño. dores. 


e Un Incendio 

Esta mañana, a las 11, en 
el Palacio del Cine, ubicado 
en Pivadavia 3620, en circuns- 
tancia en que rodaban una 
película, se produjo un cor- 
to circuito y comenzó a ar- 
der el telón, Se solicitaron 
los servicios de los bomberos, 
que concurrieron rápidamen- 
te, pero al sofocar el sinies- 
tro no audieron evitar la 
destrucción total de la pan- 
talla, que se valuó en 1 mi- 
llón 500 mil pesos. 


DOS VICTIMAS 


SANTA FE, 27 (De nuestro corresponsal). 
te Verde, departamento capital, 


— En Mon- 
ocurrió esta madru- 
gada un accidente de tránsito en el que perdió la vida 


Teófilo Guillermo Brunner, argentino, de 53 años, que 
se domiciliaba en Alvear 3450, de esta ciudad, y que se 
desempeñaba como gerente de la firma Gabriel Garione. 
El accidente ocurrió en circunstancias que el señor Brun- 
ner conducía su coche, marca Peugeot, chapa 7.956, al 


| cruzar un paso a nivel sin barreras del F. C. Belgrano, 


fue embestido por una locomotora. 

El automóvil fue arrastrado unos cincuenta metros 
y quedó destrozado, a un costado de las vías. El infor- 
tunado conductor del automóvil falleció en el acto por 
las heridas recibidas y su acompañantes, Martín Ansel- 
mo de la Peña, sufrió graves heridas, siendo internado en 
el Instituto del Diagnóstico de esta ciudad. 

e Un Choque con sorpresa, en Tucumán 

TUCUMAN, 27 (De nuestro corresponsal). — Una in- 
sospechada derivación tuvo el accidente de tránsito ocu- 
rrido bajo el puente Central Córdoba, en la calle 24 de 
setiembre al 1200. Chocó una camioneta contra el acopla- 
do que se encontraba estacionado por fallas mecánicas, su- 
friendo heridas de consideración los cuatro ocupantes de 
aquel vehículo. 

Al tomar intervención en el hecho personal de la Co- 
misaría Primera comprobó que el camión tenía una carga 
de cinco mil kilogramos, entre ellos cables de alta tensión, 
tapas cilíndricas, cortes de planchuelas, etc. Mientras que 
en el acoplado había catorce mil kilos de elementos desti- 
nados a instalaciones eléctricas, todo ello cortado mediante 
el uso de un soplete oxiacetilénico. 

Interrogado uno de los choferes del camión sobre la 
carga dijo que la mismardebía ser trasladada a la Capital 
Federal, señalando, ademah, que había sido cargada en un 
depósito existente en la Avenida Alem al 100. Dispúsose 
una investigación: la que estuyo a cargo del titular de la 
Seccional Primera, comisario Luis Escalante, procedién- 


dose a la detención de seis personas presuntamente com- 
prometidas en maniobras irregulares con dicho material, 
rod a la ex Dirección del Transporte de la Pro- 
vincia, 


e Lo Buscan en Varios Puíses: Preso 

En el año -1964, en San Isidro, el señor Damián Pi 
cual Adevis denunció que había sido víctima de una 
portante estafa. Un sujeto, al que conocían como 1sr 
Koifman Serber, con el pretexto de que necesitaba con Y 
gencia dinero argentino, le canjeó cheques de dólares co) 
tra el Banco Dotoverias de Israel y el Francés y Río de 
Plata. Cuando presentó esos documentos comprobó 
eran falsificados. El acusado desapareció y las averigua: 
ciones realizadas entonces para detenerlo fracasaron, 
* Hasta que hace unos días, el comisario Polo, de 
Brigada de Investigaciones, de Martínez, tuvo noticias 
que un suieto, cuya filiación coincidía con la del acusado, | 
estaba alojado en el Alvear Palace Hotel de la Capital. 
el nombre de Raúl Serber. Gastaba sin medida y daba £ 
nerosas propinas, por lo quelo creían un fuerte poten! 
Lo detuvieron y quedó a disposición del juez de San 
dro, doctor Sasson. Tiene pedidos de captura por esta 
desde Inglaterra, Italia, Israel, Francia, Estados Unid: 
Perú. Brasil y Chile, 


e Cinco Detenidos y Muterial subuersid8 

BAHIA BLANCA, 27 (De nuestro corresponsal). — 
trascendido que se capturó en esta'ciudad a un grupo 
subversivo, entre los que se incluye a Hipólito Argenti 
Villegas, domiciliado en Río Bermejo 1662. Se lo suponia 
involucrado en juegos prohibidos, comprobándose su y 
culación a un sector de filiación extremista. Esto signif 
la realización de reuniones entre magistrados judiciales y 
jefes militares, realizando un operativo que culminó 
la detención de otras cuatro personas involucradas en 
acusación de subversión: Constantino Gabrielli, mayor 
ta fraccionador de vinos; José Limoncelli, pertenecien 
al deporte ciclístico; Raúl Randasso, peluquera y el € 
tudiante Miguel Traverso. 


Se supone que se trata de una cóula terrorista: 
presentaron para defender 2 los detenidos los Abog: 
Andrés López Camelo, de la CGT bahiense y ex Co 
del. peronismo; «Mario Lavalle y Mario Arzuaga. 
afirmaron que el único eerenta de prueba era una 
dera argentina”. Para mañana se esperaban nuevos 
cedimientos. 


8.30 fk) Señor, Danos Este Día. 
8.45 fE) Telescuela Técnica. 
9.45 (E) Servicio de Interés, 

Público de Canal 13, 15 


10 FJ Telescuela Primaria. EI) Todo Buenos Aires. Panorama Hogareño, (1) El Barco Más Loco 
10.30 2 Enciclopedia en TV. 15.30 EQ Rumbo al Mañana. 18 pal Galería Polyana. del Ejército. 
11 (3 Música Funcional. E) Teleteatro de Jóvenes. (1) Pero... ¿Es Mamá 20 El Teniente, 
3 Jardilín. () La Hora de la Mujer, Quien Manda? Esto es T.C. 
11,30 EY Pete y Gladys, 16 EA Tardes de Cine. (E) Teatro del Aire. fE) Telenoche. 
E Ef) Astroboy. EA De Mujer a Mujer. 18.30 Tira Infantil. 20.39 Eg Fútbol por TV, 
Y (E) ¡Qué Vida Esta, Señor! EJ Mujeres Sig'o XX. 2 El Hombre en el Espacio. O) El Especial. 
3 El Shiw de la Alegría, | 16.30 E Teatro de A. Santa Cruz. Jinetes de Mac Kenzie. (h Los Locos Adams. 
12.30 2% Noticiero Nueve, (39 Rin: Tin Tin. z Flipper. (1) Felipe. 
13 19) Gane y Aprenda. 10) Espejo del Destino, (8) Teleteatro Pond's. 21 E) Correccional de 
, 113) Noticiero 13, : 17 EA Supercar. 19 Misión Submarina, Menores. 
13.15 ER Discorama, ef: E) Mujeres Siglo XX (22). Noticiero TV. (MM El Fugitivo. 
12.30 ER El Crucero, O) Mister Ed, E) Noticiero Nueve. E) El Mundo del 
m Mis Tres Hijos. MF) La Novela de la Tarde, (M Batman. Espectáculo. 
u (O Matinee del 9, 17,30 El Feminísima. TE) Perdidos en el Espacio.) 22 EY TV-2 a Toda Marcha. 


(MN) Doctor Kildare, 
3 Buenas Tardes, 
Mucho Gusto. 
EA Caza -Submarina. 


S 


Payasín y su Mundo. 
E) La Historia Que Pudo 
ser Suya. 
(DD Matt Dillon. 


19.30 E) Patrulla 54... 
Ed Martha Westein. 


E) Rumbo a lo Desco- 


nocido. 


¡Contestel 


Cuaíro Hombres 
Para Eva. 
Studio Uno “66. 
Noticiero TV, 
Polémica en el Fúl 
¡Viva Zapatal 
(Norteamericana 193 
El Repórter Esso. 
Noficiero 13, . 
La Hora de Hitch 
Nuevediario 4 
Empresario. 

) Universidad del Air 

) Nuestro Barrio. 

Belleza sin Recur: 

(Norteamerican 194% 
M El Hombre Señalad 
(Argentina 1957). 
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la vuelta olímpica. Y a Racing —campeón cabal— le faltaba ese detalle. Por eso ayer, Ave- 
llaneda toda aplaudió a rabiar al “equipo de José” cuando, con Martín a la cabeza, salió a dar el paseo triunfal. Fue un momento que muchos viejos 
hinchas “académicos” presenciaron con lágrimas en los ojos mientras los más nuevos vivían la misma emoción, porque todos vivieron la hazaña, 


Avellaneda Vivió su Euforia Ante la Consagración de un Hijo 


GRAN HAZA 


A UR 


Realmente emotivo fue el acto de coronación. Cada jugador de Independiente, colocó una banda-que simbolizaba el título de campeón a su colega de 
; acing. Maschio, al símbolo, recibe la suya de manos de Tarabini. Previam.eate, Independiente- había entrado son una.gran bandera azul y blanca y un 
ramillete de flores en la mano de cada uno de sus muchachos que luego arrojaron a las tribunas. Fue un bello gesto que toda la tribuna avacioná, 


A 


o 


Buenos Aires, Lunes 28 de Noviembre de 1966 * CRONICA EDICION DE LA MAÑANA * PAGINA 10 


Se lo perdió 
PE 
Rodriguez. 
Martinols, 

en una de las 
jugadas 

más 
festejadas del 
encuentro, 

se escapó 
por la 
derecha 

y la metió 
al milímetro 
para la 
entrada del 1) 
racinguista. 
Sin embargo, 
“Yaya? 

picó tarde 

y la pelota 
se perdió 
fuera 

del camovo, 
muy cerca 
de un poste. 
Racing 
provoco 
incontables 
jugadas 

de este 

pero 


Fiesta aparte, también hubo fútbol en la cancha de 
Racing, Y del bueno o, a] menos, del que hace a uno reti- 
rarse satisfecho de un estadio. Hubo goles (6), opciones 
para muchos más, y un resuitado tan incierto que recién 
se definió en el último minuto de juego. 


El planteo se mantuvo Casi permanentemente con un 


Racing en plena ofensiva, buscando el gol a veces hasta 
con excesiva cantidad de hombres, y un Independiente 


«ue esperó el ataque de su-rival, cubrió el medio campo. 


con Roldán, Pastoriza y Savoy, en empecinada marca de 
Easil-, Maschio y Rulli, respectivamente, y buscó con fre- 
coencia y con acierto el rápido contraataque que general- 
men'e Nevado por las dos puntas, llegaba para la peligro- 
sidzd de Artíme, una peligrosidad que se puso rápidamen- 
t de manifiesto cuando a los 11 minutos de juego, Artime 
“lo mató” en el pique a Chabay pero adelantó en mucho 
la peola que fue a Manos de Carri.o. 

Vole Ja mención de esta jugada porque ese pique de Ar- 
time llezó como consecuencia de una rápida réplica Me- 
vada por vía de Bernao-Savoy, y esa jugada se r:pitió 


Contentos 
Menos Uno 


“Le aseguro que Marti- 
noli no Je pegó bien. La 
pelota Je dio en el pie a 
Monges y cuando salía 
Santoro se le fue por arri- 
ba”. Apenas “llegados al 
vestuario de Independiente, 
Acevedo fue el encargado 
de aclarar el segundo gol 
de Racing. 


La satisfacción de “los 
rojos” era evidente, Es que 
el empat: de Artime, les 
había proporcionado a ca- 
da uno de los componen- 
tes del equipo, 15.000 pe- 


Sos. La alesría era general, 
Sí, pero más bien... general 
Menos uno. Ese menos uno 
era el tesorero de Indepen- 


diente que dejó desemboJ- 
Sar, esos quince mil mul- 
típlicados por once, mer- 
ced a la conquista d2l 
“fantasma” cuando termi- 
naba el partido. 


En un rincón del vestua- 
rio, Acevedo y Pastoriza 
comentacan la invasión al 
campo por parte de Ja hin- 
chada local, Estaban d2 
acuerdo en que esos mi- 
nutos enfriaron a Racing 
Acevedo salió a la calle 
con un ramo de rosas en 
la mano; Pastoriza, con 
Jas manos vacías J 
billo que Jo ha 
quear. Pero, en” re 
eztos son detalles y 
nos que insignificantes. Na- 
die se fijaba en ellos. To- 
dos pensaban en el gol de 
Artíme, que les produjo 
quínce mí) pesos, para tris- 
tera del tesorero. 


ae , pe rj bi mba 


de José 


luego en varias ocasiones porque Racing, que trataba de 
llegar masivamente al gol, dejaba el terreno libre para los 
contraataques de su rival, en réplicas que generalmente 
Bernao era el encargado de iniciar porque, hábilmente, 
sus compañeros” de defensa lo buscaban ganando las es- 
paldas de Basile y Díaz, los que con más obstinación se 
iban en procura del cabezazo que tantos frutos buenos le 
dio a Racing este año. 

Aquí cabe destacar Jo que es mérito mayor, a nuestro 
juicio, del actual campeón: tiene hombres de sobra para 
llegar al gol. Lo pueden hacer cualquiera de sus cinco de- 
lanteros, y lo hacen también la mayoría de sus defenso- 
res, Además, se tienen fe para buscarlo y por eso lo in- 
tentan con tanta frecuencia que a veces, como ocurrió 
ayer, puede parecer hasta casi irresponsable que lo sigan 
heciendo cuando su adversario demuestra que sabe cómo ex- 
plotar esa su tendencia ofensiva para ponerlo en apuros con 
contraztaques. En medio de tanto fútbol temeroso, en 
medio de tantas tácticas defensivas como las que están 


PE 
A 


Perfumo no anduvo con vueltas. El 2 internacional, cuando esperó en el fondo, lució gran seguridad. En esta opor- 
tunidad, Tarabini, arriesgadamente, se lanza_en palomita para conectar un centro de Roldán. Perfumo.sale con todo, 


be ¿e A e ose abrir? . 


Estuvo en lo Suyo, que es Bueno; 


en boga, rosulta saludable encontrarse con un equipo co- 
mo Racing que sale hasta con cierta irresponsabilidad, 
repetimos, 2 jugarse por la victoria tratando de hacer 
ellos goles, desfreocupándose de los que le puedan hacer, 
como seguros que esa insistencia en el ataque terminará 
por demoler toda resistencia, 


Esto fue, también, lo que ayer hizo el campeón. 
Primero J. J. Rodríguez y después Basile, estuvieron a 
punto de poner a su equipo en ventaja antes de que se 
cumplieran Z0 minutos y en las dos ocasiones llegó la 
réplica de Independiente por intermedio de Artime, sal- 
vades por Carrizo la primera —luego de titubear mucho 
antes de intentar Ja salida de su arco, que era lo Único 
a que podía apelar—, y por Perfumo, con mucho esfuerzo, 
la segunda. 


Otra salvada de Santoro, ante remate de Rulli, Juego 
de una buena combinación de Cárdenas -J.J., y €l pro- 
videncial rebote en el travesaño de un tiro de Maschio, 
preanunciaron el gol de Racing que conquistó Díaz, con 


Sonrisas 
Ausentes 


En el vestuario de Ra-. 
cing, las sonrisas estaban 
de más. Se había perdido 
un punto que todos cojn- 
cidían en calificar como 
increíble. Todos eran: Diaz; 
“No sé cómo empalamos, 
Es increíble... pero no im- 
porta, a nosotros se MOS 
pasa enseguida”. Los juga= 
dores, con ese empate, ha= 
bian perdido treinta mil 
pescs cada uno. Basile se 
cambiaba lentamente mien 
tras comentaba, sonriente, 
el partido. Perfumo, el pri- 


chaba en un abrazo con 
Chaer, el inmenso basquel= 
bolista racinguista, 

Pizzuti pasaba apresura= 
damente del camarín % 
una salita contigua siem- 
pre silenciosamente. El pre- 
sidente, Saccol, sin decir 
palabra, imitaba al D.T. de 
Racing. Su rostro era JA 
mejor declaración. 

Por su parte, Menéndez 
Behety, con la cara enroje= 
cida, se paseaba nerviosa= 
mente y comentaba: '¡Pa- 
los!, eso es lo-que se 1u€e- 


todo se hubiera resuelto 


las de acero en la punta... 
¡Y a las cabezas!, azregáas 
ba... Las cabezas 2 qUe 
se refería, claro está, er 
las de los espectadores quí 
quisieron  exterlorizar 
euforia antes de que €l pi 
tido - finalizase, antes, 
que el empate Jlegase... 


es Y a 


mero en vestirse se estre= 


cesitaba”. Otro señor, exa=] 
geraba la nota diciendo que pe 


utilizando cadenas con bo=/ 


acing: Para su Hinchada, Goicoechea Fue Culpable 
del Empate; Para sus Jugadores, la Propia Hinchada 


ELLANEDA 
NA DEL 
AMPEON 
STEJO 


Cuando Duval Goicoechea pitó la finalización 
del partido, las tribunas explotaban en su con- 
tra. Las racinguistas por supuesto. Alguién lle- 
gó a gritarle “hijo de Sande”, esforzándose lue- 
go por explicar que “el hermano (Roberto) es 
de River, pero éste siempre fue de Independien- 
te”. Ese hiucha, y los demás racinguistas, mo 
le perdonaban mo haber terminado el partido, 
antes, como tampoco los jugadores le perdona- 
ron:a los hinchas que invadieron el campo, el 
que, por su culpa, hubieran perdido el ritmo 
Tacilitando asi el empate de Independiente. Cla- 
ro que, seguramente, también pesaban en el áni- 
mo de los jugadores los 30.000 pesos que se 
perdieron por no haber ganado ese partido. Lo 
cierto es que el codazo de Maschio, los puñeta- 
zos de Díaz, y la alocada carrera del “Yaya” 
apenas sonó el silbato e intentaron despojarlos 
de sus camisetas, dicen claro que los ánimos 
no estaban para festejos. 


» La Alegría Inicial 


Claro, no estaban a esa altura... Antes sí lo 
estuvieron. Fue cuando los cánticos de triunfo, 
las bomwoas de estruendo, los papeles —en favor 
y en contra de la reelección de Saccol—, y el 
grito ensordecedor de sus parciales, atronó e) 
aire cuando, con Martín, su capitán, a la cabeza, 
todo el plautel de Racing —incluido los suplen- 
tes que alguna vez, en esta temporada por 
supuesto, integraron el primer equipo— dio la 
vuelta olímpica. Ya entonces hubo algo grato, 
y fue el cerrado aplauso de los simpatizantes de 
Independiente saludando al nuevo campeón, a lo 
que se agregó, poco después, el ingreso de sus Ju- 


gadores portando la bandera de Racing y un ra- 
mo de flores en las manos, flores que arrojaron 
a las tribunas donde estaban ubicad-s los adic- 
tos al campeón. Vino luego la coronación de los 
jugadores, realizada una por una por cada juga- 
dor de Independiente y abrazos especialss para 
Pastoriza, hasta no hace mucho defensor blan- 
quiceleste. 


o» Confraternidad 


Todo fue fiesta y confraternidad. En el sec- 
tor preferencial, Nicora, vicepresidente de los 
rojos, saludó y felicitó a Menéndez Behety y 
Saccol, cuando éstos pasaron a su lado. En ese 
mismo sector, tres socios fundadores de Racing, 
los únicos que aún viven, concite s 1 el interés 
de muchos y ellos también ingresary1i a la can- 
cha, Evaristo Paz, Antonio Capurro y Balies- 
treri. Ellos, hicieron el Racing actual en el ano- 
checer del 25 de marzo de 1903, cuando en esos 
mismos terrenos donde hoy se levanta el esta- 
dio, fusionaron el Barracas al Sud y el Colo- 
rados Unidos, creando este Racing que años 
después, cuando los nombres gloriosos de Croce, 
Saturnino Ochoa, Armando Reyes, Castagnola, 
Pepe, Olazar, los Ohaco (Juan y Alberto), los 
Perinetti (Juan y Natalio), Betular, Zabaleta, 
Marcovecchlo y Vivaldo, entre otros, eslabonaron 
siete títulos consecutivos —campeones desde 
1913 a 1919 inclusive—, hizo famoso el apodo de 
“La Academia”, porque ese Racing, y en exa 
década del 10, se entrenaba y se concentraba 
er el estadio antes de los partidos. Esto, por lo 
inusual, hizo que los aficionados afirmaran que 
los jugadores de Raciíns ivan a “la Academia”... 

Claro, Academia pasó a ser entonces sinónimo 


de campeón, y eso explica el grito jubileso de su 
tribuna, indeutificando así a les hombres qu 
defendieron de entonces a ahora, sus colcres 


.> Avellaneda Feliz 


Todo esto se rememoraba en el sector prefe- 
rencial, mientras Antonio Capurro nos adelantaba 
su propósito de en.rar el próximo domingo con 
un caballo al campo de juego, como forma de 
rendir homenaje a tantos viejos socios que hi 
cieron grande a Racing y hoy no lo pueden ver 
porque se fueron presurosos de este mundo. El, 
con sus 80 años a cuestas, le rend rá este home-! 
naje el próximo domingo y lo hace de esta for- 
ma porque a caballo fue como llegó, hace 63 
años, a esa reunión bajo los Cuatro Ombúes que 
dio nacimiento al Racing Club. 

Todo esto se vivió ayer en el estadio que Ccp- 
bijó a tuda la Avellaneda futbolística. Una Ave- 
llaneda feliz, porque “este año, de Avellaneda, ! 
de Avellaneda salió el nuevo campeón”. 

Un campeón con todas las de la ley. Virilmen- 
te reconccido por su tradicional adversario, Ur 
adversario que tiene como número 9 al hombi 
que bcrró las sonrisas de las caras racinguista: 
en el minuto final, gritando un gol que l2 debe 
haber dolido porque en el fondo de su alma si- 
gue siendo simpatizante de Racing: Luis Artime. 
Y la hinchada de Racing así lo proclamó dando 
lugar a la chanza postrera de la de Indepen- 
diente cuando, ya final zado el partido, coreó lo 
mismo que minutos antes la académica: “Arti- 
me es de Racing, lara, lara, lará...”. Así bajó 
el telón sobre un clásico que, este año, tuyo 
especial sabor. 

E. K. 


zurdazo, casi cayéndose al suelo, en el minuto 25. En 
momento, todo daba ya razón al planteo ofensivo del 
a peón. Planteo que cayó en un pozo de ineficacia a par- 
4 + de ese gol y casi hasta la finalización del primer pe- 
, cuando Martinoli metió su bombazo espectacular, en 
algo porsue Racing ya no se fue tan masivamente al ata- 
Fue y en mucho porque Independiente consiguió quebrar a 
su favor el medio campo mientras atrás, ni Monge ni Ace- 
wedo “entraron” en el desmarque que intentaron los hom- 
bres de Racing cuando Cárdenas o J.J. se tendieron a 
las puntas. Siempre, acertadamente, el hombre de la punta 
era inexorablemente tomado or Pavoni o Mírco!i, y como 
dos de Recing se empecinaron en buscar la «punta derecha, 
'Márcoli, que era el marcador de la izquierda, se encontró 
(Cen rarchas ocasiones con amplio terreno para sus intentos 
ofensivos, uno de los cuales, llevado a cabo ya en el se- 
Íguúdo tiempo, facilitó el derechazo de Roldán, que llegó 
Hal fondo de la red. 

Con el triunfo en peligro, Racing retomó su fervor y 
tra vez se lanzó en bloque en procura del gol. Pudo llegar 
cuando, en dos ocasiones, consecutivas incursiones por la 
lequierda dejaron a Martinoli y “J.J.” en situación de gol, 


o cuando el propio “JJ.” estrelló en el travesaño un ca- 
bezazo que lleyaba destino de red. En eso estaba Racing, 
cuando Tarabini atrajo hacia un costado del área a Perfu- 
mo y Chabay, y desde allí se la puso como con la mano a 
Artime para que el piloto pusiera el 2. a 2. 


Vuelto a empezar, se repitieron los esquemas, Racing, * 


con todo arriba. Independiente, tratando de cortar en me- 
dio campo para explotar el contraataque, ahora por medio 
de Bernao, por la derecha, o Mírcoli por la izquierda, Lle- 
gó el gol de Cárdenas, disparo furibundo que venció las 
manos de Santoro, y poco después la invasión de campo, 
que “enfrió” a los jugadores. Con la reanudación, una opor- 
tunidad para Racing a través de un centro de Cárdenas 
que Chabay, en palomita, no alcanzó, y ya sobre el final, 
una exacta combinación de Mírcoli-Bernao, no por casua- 
lidad los más citados, junto a Sautoro, en Independiente, 
que Artime culminó convirtiendo el gol del empate defini- 
tivo, Un empate que no es ilógico, aunque fue Racing el 
que tuvo las mayores opciones de gol como para haber li- 
quidado a su fayor este viejo pleito. 


Eduardo Rafael 


Racing €) Indepente O 


RACING: Carrizo, Perfumo y Diaz; Martin, Basile y 
Chabay; Martinoli, Rulli, Cárdenas, J. J. Rodríguez 
y Maschio. AS.: Cejas DT.: Juan José Pizzuti. 

INDEPENDIENTE: Santoro, Monges y Pavoni; Mircoli, 
Pastoriza y Acevedo; Bernao, Roldán, Artime, Savoy 
y Tarabini. AS.: Toriani. D.T.: Oswaldo Brandao. 

Cancha: Racinz, Arbitro: D. Goiccechea. 

Goies en el primer tiempo: A los 25” R. Díaz (R), y a los 
44 Martinoli (R). 

Gotes en el segundo tiempo: 8 minutos, Roldán (1); a los 
17, Artime (1); 24 minutos, Cárdenas (R) y a los 
14 Artime (D. 

Incidencias: Cuando transcurria 40 minutos de la etapa 
final, el árbitro suspendió momentáneamente lás 
acciones para rermitir el retiro de numerosos aficia- 
nados que habían ingresado al campo. 


CAMADA AAA ama 


Artime le arruinó la tarde a Rocing. Come es su costumbre de goleador (mala costumbre para los racinguistas), se hizo presente con el empate cuando terminaba el 
matoh. Pero en esta fote, Carrizo le teporá 21 tiro cuando el juez había involidado- ya- la jugada per posición adelantada del centrodelentero. Díaz había legado tarde 
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Santoro en su rodeo y San... .torazo en rodeo ajeno. 
Así se batió el arquero de Independiente y así des- 
) vió este remate de Martinoli. Con la punta de los 
dedos desvió el tiro que, indudablemente, iba a las 
mallas. Racing e Independiente empataron 3 a 3. 


El negrito quería nada 
más que la camiseta de 
Díaz. Y solo por eso lo 
apalearon y pretendie- 
ron llevarlo preso. 
Aquí, un grupo de par- 
ticulares, que como él 
no tenían nada que 
hacer en el campo, lo 
echa a empujones, ¿o 
lo saca en andas...? 


Los rostros cansados de 
Basile, Perfumo, Díaz y 
Maschio, descansando 
en el césped. El público 
interrumpió el partido 
cuando estaba 3-2 en fa- 
vor del campeón, para 
abrazar a sus ídolos. ¡Y 
así quedaron! Después, 
llegó el empate “rojo”. 


Roldán a 
La jugada 
coli eludien 


a 


4 


Díaz, en el área, conectó de izquierda un cabezazo 
de Basile, venciendo a Santoro. Fue el primer gol 
de Racing. Independiente, por intermedio de Arfi- 
me, empató sore el final en un partido muy dis- 
putado. Como siempre, “El Fantasma”, en su sitio. 


Faltaban aún ocho minutos para finalizar el partido cuando los simpatizantes de Racing invadieron la cancha. En la escena, las 
fuerzas de segusidad desplegadas en el estadio, intentan hacer volver a su sitio al público. Reanudado, empató Independiente, 


AR 
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Descenso: 
¡Qué Lío! 


El triunfo de Quilmes 
frente n Colón no lo hab, 
lita, de ningula manera, 
para considerarse cormple- 
tamente a salvo de descen 
der. z 

No vamos a considerar 
qué hubiera pasado si Quil- 
mes perdia o empataba. 
Pero lo que debemos tene: 
en cuenta son los resulta 
dos de esta última fecha. 
Colón jueza como local, lo 
cual es de por sí, uba grau 
yentaja. Lo hace enfren- 
tando a Banfield, mienlras 
que Quilmes lo hace comu 
visitante de Lanus, 

De perder Quilmes y 
triunfar Colón, automáli- 
camente descienden 105 
“ceryeceros”. Al empatar 
Quilmes y vencer Colón 
descienden los sureños, a 
pesar de igualar en prome- 
dio, por el sistema de pun- 
taje entre los ciuco prime 
ros. De darse el caso de 
perder o empatar Colón y 
triunfar Quilmes, es el 
equipo santafecino quiet 
desciende. Estas son, en 
sintesis, las distintas alter- 

ppntivas que pueden darse 


EXPULSARON A 
21 JUGADORES 


Un hecho realmente in- 
sólito se produjo ayer en la 
caveha de Quilmes mien- 
tras se disputaba el parti- 


do de reserva entre el 
equipo local y Colón de 
Santa Fe. 


A raíz de un choque en- 
tre Pérez y Lombardo, se 
intercambiaron algunos gol- 
pes. Fue la chispa que pro- 
dujo el incendio ya que la 
Bresca se generalizó entre 
todos los jugadores. Pun- 
tapiés, puñietazos, insultos 
y alijo de catch fueron 
puestos a la consideración 
del público que asistía ató- 
nito al espectáculo. La po- 
licía ingresó al campo de 
Juego para calmar los áni- 
1005 sin conseguirlo, por 10 
cual el árbitro se retiró del 
campo de juego dando por 
terminado el partido. Una 
vez en los vestuarios, ¡n- 
formó que había expulsa- 
do a 21 de los 22 jugado- 
res, salyándose solamente 
Albarracín que se mantuvo 
al margen quejáudose de 
la falta de garantías. Por 
su parte, el comisario de la 
sección, informó que no po 
día ser, puesto que había 
traído 160 hombres para 
guardar el orden, 


¡e 


Explosión final en la captura de trofeos de guerra: las camisetas. Bavastro y Della- 


A ds 


ES Pe ES 


savia son “desnudados” por varios aficionados, mientras Balbuena se dirige a felici- 
tar a sus rivales. Esta peligrosa práctica final debe dejar de “existir”. 


A Banfield, Central le Contó la 


Un remate de Orlando Medina, en el segundo tiempo, pasó a centímetros del poste izquierdo de Palminteri, que se arroja para prevenir cual- 


quier ulterioridad. Fue en la etapa final, cuando Colón pugnaba por lograr el empate, que finalmente se le negó. Venció Quilmes. 


QUE COLON; PERO 


VICTORIÓSO, QUE 


al ingresar al estadio. Esta 


ser una guerra sin cuartel, 
que una gresca descomunal, 
mes en recuadro .aparte, 


quilmeño) 
había de pasar. 


A FUTBO ISTICAMENTE, NO FUE MEJOR ¡ 


CON RECURSOS NO ! 


MUY ORTODOXOS, ARRIZLO A UN FINAL ; 


FUE LARGAMUNTE | 


FESTEJADO. EL SALDO, LAMENTABLE | 


Era tácito que Colón no podía ganar. Y no porque 
Quilmes fuera un rival muy superior, sino por una serie 
de imponderables, de entes extrafutbolísticos, muy difíciles 
de establ-cer, pero que hicieron al partido como el partido 
mismo. A simple vista se puede apreciar que-+el factor 
local, juega un papel muy importante: “Tenemos que ga- 
nar cueste lo que cueste”, fue lo primero que escuichames 


Írase ya nos introduce en un 


pre clima que, a medida que transcurrían los minutos, se 
fue, haciendo cada vez más espeso.- 

Entramos y presenciamos, de inmediato, la expulsión 
de 21 jugadores del match de reserva. Esto que prometía 


no podía tener peor comienzo 
de ese partido y que detalla= - 


En los vestuarios, Sernia que reaparecía luego de seis 
fechas de suspensión, pareció preocupado por esto: “Es-' 
pero que no suceda nada en el partido de primera. No 
sé cómo lo tomarán ellos (Colón), pero para nosotros no * 
ha sucedido nada...”. En cambio Carmelo Faraone (DT. - 
parecia tranquilo. Y 


Incluso, declaró que' nada 


Por ¿imperio de las circunstancias Quilmes debia ga= 
nar. Por ello salió decidido a cumplir con su cometido, 
pero una cosa es querer y otra, poder. Y, Quilmes de la 
manera en que había planteado los primeros instantes, no 


pedía.. Se llegaba, pero de 


manera oscura. Sia hombres 


que se destaparan adelante. Es más: en su afán de definir 
en los primeros minutos, se tapaba a sí mismo. Sernia y 


Basílico se iban adelante, con ímpetu, con fervar, 


pero 


sin claridad. Sin mentalidad ofensiva. Y, entonces, Quil- 
mes chocaba contra su propia inoperanc'a. El conjunto 


Fábula 


del Lobo Disfrazado de Oveja (y Venció) 


La crónica del 


podría narrarse como una fábula, 
como un lobo muy hábil que se quiere comer a una oveja (Rosario 
Central!) y a último momento descubre que era otro lobo disfrazado 
de inocente animalito, El taladro inició su juego confundiendo a la 


Tampoco quedaba Raffo 
en 8sa posición, pues tam- 
bien Sanfilippo se retrasa- 
ba lo suficiente para que el 
4-24 táctico se convirtiera 
en un flexible vezorte de 
hombres que conformaban 
una buena línea de acran- 
que ofensivo, 

La tónica de la primera 


etapa la dio el conjunto lo- 
cal. Desde los primeros ims- 
tantes Sanfilippo se convir- 
tió en figura preponderante. 
Cumplía un perfecto enla- 
ce entre volantes y delan- 
teros. Siempre los pases me- 
didos, buscando las entra- 
das en profundidad de Som- 
ma y Monardez. Más atrás, 


partido que disputaron Banfield y Rosario Central 
Banfield vendría a ser 


-Banfield O 


Goles en el segundo ticuapo: 
y 39" Bulla (AC). E 


BANFIELD: Righi; Ramos Delzado y López; Haak, Meitez 
y Beriulessi; Somma, B'4zquez, Ratfo, Sanfilippo y 
Monárdez. Arquero suplente: Cavallero. D. T.: D'Amico. 

ROSARIO CENTRAL; Andrada; Casares y Ainza; Gon- 
zúález, Sesana y Griguol; Piguani, Bielli, Bulla, Poy 
y Gennonis, A:quero suplente: Spilinga. D.T.: Minai. 

Achiteo: Nino. Cancha: Banfield. 

: 13 Ratío (B,, 14” Bielli (RC 


A 


R. Central O 


visita. 
algo asi 


Meitez se encargaba de 
producir el centactg con el 
“nene”. 

Rosario Central se mante- 
nía en su típica actitud de- 
fensiva: 4 en línea atrás y 
tres volantes, dos de los 
cuales siempre estaban de- 
trás de la media cancha, 

Con este esquema del par- 
tido El Taladro se movía 
con soltura e incluso de 
una manera vistosa, Raffo 
y Sanfilippo muy sueltos 
eran los creadores, junto a 
Blázquez en menor medida, 
mientras que ambos punte- 
ros (Somma y Monardez) 
los encargados de ejecutar. 

Siu embarzo el 0-9 se 
mantuvo hasta la pitada fi- 
mal de los primeros 45 mi- 
nutos. Banfield había me- 
recido un gel y la mejor 
oportunidad la tuvo a los 39 
witivtos cuando Somma hizo 


No se 
hombres de medio campo. Durante 
en esa posición Meitez y Blázquez. 
eran estaticas, 
producir el sube y baja con su interior 


llegaba a determinar 


Sin 


pues Raffo, con el 9 en 


cimbrar el travesaño des- 
pués de recibir un pase me- 
dido del “nene”. 

Pero lo realmente impor- 
tante sucedió después. Rea- 
nudado el partido, Rosario 
Central se lanzó definiti- 
vamente a la búsqueda del 
gol, Para lograr tal efecto 
fue necesario, pensamos, un 
cambio de tácticas en el 
vestuario. No habían trans- 
currido 5 minutos de la ini- 
ciación cuando Griguol, 
con el 6 y jugando en la 
Cueva, se” mandó hasta las 
últimas líneas de Banfield 
creando el símbolo de lo que 
quetía la visita, Sesana Bie- 
Mi y Pignmani encontraron 
el rúmbe ofensivo y ahí 
misme se desmoronó el lo- 
cal Sanfílippo ya no se en- 
csstrala con Blásquez y los 
des pmuberos. perdieron H- 
bartad de éjecución, Sin em- 


quiénes eran, 
los primeros minutos se situaron 


en definitiva, lo: 


embargo, las funciones no 
la espalda, retrocedía para 
derecho, 


bargo fue Banfield quien 
abrió el marcador, aunque 
solo 1 minuto después pu- 
do concretar el empate Ro- 
sario, 

Le que vino después es fá- 
cil de explicar. Banfield si- 
guió decayendo y Rosario 
no se conformó con el em- 
pate. Es decir, los rosarinos 
se quitaron el disfraz de 
oveja y el otro lobo (Ban- 
field ya estaba cansado). 
Así llegó el magnífico gol 
de Bulla y el del triunfo. 
Ramos Delgado se había ido 
y Bertulessi no alcanzó a 
centener al centrodelantero. 
Cuando el merocho Zaguer) 
llegó, Bulla pudo gambetear- 
le, patear, encontrarse con 
el rechazo de Righi, supe- 
rarlo y meterse con pelota 
y tele dentro del arce, 

Bspñicid depló pansar 'en 
sie la ovejh Hevaba diófraz. 


Sanfill 

Fue realmente reconíor= 
tante señor Sanfilippo que 
usted jugara ayer tan bien. 
Y, sobre todo, que ese “ju- 
gar tan bien” no se haya 
concretado en goles. Pos- 
que demostró capacidad || 
para que los tantos los con- 
virtieran otros, haciendo. 
pases medidos, situándose 
en el antiegoismo. Dio ya- |] 
rias posibilidades de gol a 
3us comvañeros, sole uno 
se concretó, por intermedio 
de Rafío. La obra fue suya; 
cuando le pasó a Casares 
la peleva per *ncimta de la 
subaza y la dejó ati nro Tuña. 
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Escena del penal. Raúl Cardozo, cuando ya había desviado con el brazo izquierdo (obsérvese que el brazo está 
separado del cuerpo) la trayectoria de la pelota en un remate de Sernia. Errea, caído, no pudo llegar u interceptar, 


e 


Quilmes O Colón O 


1 QUILMES: Palminterj; Casal y Touriño; Andrada, Ser- 

nia y Spindola; Bavastro, Basílico, D'Errico, Della 

0 Savia y Chávez. Arg. suplente: Casco. D.T.: Faraone. 

COLON: Errea; Sanitá y Larpin; Cardozo, Tardivo y 

García; Balbuena, O. Medina, Manfredi, Subiat y 

L, Medina, Ara. suplente: Burtovoy. D T.: Etchegoyen. 
Arbitro: Nai Foino. 

Gol en el primer titmpo: A los 22' Basílico (Q), de penal. 


“santafesino se conformaba con un empate. Esto lo hacía 


P “suponer su tranquilidad, su parsimonía inicial, las pelotas 


É 


que entregaban a Errea. El partido se hacía monótono, 
mediocre. ES comprensible ya que estos dos equipos esta- 
ban disputando la permanencia en primera división. 
Se jugaba en forma recia. Muy duros fueron los cho- 
ques. En uno de ellos Casal quedó lesionado en el cuero 
cabelludo, del cual manzba gran cantidad de sangre. Nai 
'Foino (juez del encuentro) contra lo que podía suponerse, 
dados sus antecedentes, llevaba el partido con excepcional 
habilidad. 
La yoluntad de Quilmes por abrir el marcador, con- 
irastaba con el parsimonioso y más atildado fútbol: de 
Colón. Se jugaba la pelota con Jimpieza, siempre partiendo 
desde Sanitá (muy seguro), pasando por Raúl Cardozo, 
hasta llegar a Tardivo (el mejor elemento de los visi- 


tantes). Pero, a partir de alí, Ja recepción que hacian Jos 


delanteros, era muy bien controlada por Casal y Spíndola. 


Así, el panorama era de Quilmes, pero el local no asu- 
mía la responsabilidad de definir. Hasta que se llegó al 
aninuto 22 en que tras una serie de rebotes en el área 
de Colón, la pelota fue a poder de Sernia. Este remató 
desde fuera del área. Errea no podía llegar, Raúl Cardozo, 
desvió el tiro con el hombro izquierdo (según declaracio- 
nes suyas, la pelota le pegó en ese sitio y no fue penal 
(2). Errea, por su parte, aseguró que le pegó en el pecho 
y la trayectoria que tomó la pelota, hacia adelante, ase- 


das 


$ ea e 
El gol del 
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triunfo. Remató Basílico y Errea, intuyendo la dirección 


vera su declaración) hacia ese lateral y Nai Foino pitó 
penal. No hubo reclamos. Basilico ejecutó, preanunciando 
el disparo. Errea se arrojó hacia la dirección de la pe- 
lota, alcanzó a manotearla, pero ésta se escapó por debajo 
de su palma, convirtiendo el único gol que habría de re- 
gisivarse. Este comentario pretende ser de absoluta obje- 
tividad, pero como el factor sujeto tiene valores indiscu- 
bibles (juegan, dirigen, presencian, comentan) no pode- 
mos dejar de dar nuestra posición, aunque ésta no co- 
incida con la de la mayoria: ¡El penal existió!, pero sola- 
mente la valentía de Nai Foino, su excepcional “objeti- 
vidad” para casos difíciles, su tremenda intuición de la 
jugada, hizo que sancionara la pena. 

Con Quilmes atacando, es decir, tratando de atacar, 
de llegar, de poseer la pelota, ahora haciendo tiempo, in- 
tentado hacer fulbito y enfriar el partido, con Colón des- 
esperado con el 0-1 (un empate sí) también intentando 
autimar, sin noción, sin claridad en las tres.cuartas par- 
tes de la cancha para adelante, el fútbol fue parodiaco, 
fue “suicidado”. 

Colón desperdició, en la segunda parte, tres oportu- 
nidades claras para convertir. Quilmes, parado, estacio- 
nado, vegetando en un fútbol que pretendió ser defensivo 
pero que, en realidod, fue una constante de rechazos a 
cualquier sitio, de empujones, de codazos, de.puntapiés, al- 
gunos malintencionados (Colón también aportó su parte), 
y se llegó al epílozo con una multitud invediendo el cam- 
po de juego, “destrozando” a los ganadores, las tribunas 
con clima de fiesta, llegando la alegría hasta el paro- 
xismo... 

Fero en esta segunda parte hubo matices que es con- 
veniente recalcar: tres veces el partido fue suspendido 
por varios minutos a pedido de Errea a quien, desde 
la tribuna local, le fueron arrojadas botellas, proyectiles 
y Otros objetos peligrosos para su integridad fisica. La 
policía ubicada en ese sector se limitó a presenciar estos 
veprobables actos sin intervenir, El arquero mostraba, lue- 
go, en su mano izquierda, una herida causada por estos 
objetos. 

Final: El fútbol no debe ser causa para la “aniqui- 
lación” del individuo. ¡Y no nos referiroos a Errea! 
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SEGUN COLON, LOS 
ROBARON... A ERREA 
CASI SE LO LLEVAN 


Alguien dijo que el fúl- 
bol es una extraña mezcla 
de fiesta y de guerra. Pero 
ayer esios dos elementos no 
se Conju¿2aron. La fiesta 
estuvo en Avellaneda. La 
guerra, unos cuantos kiló- 
metros más al Sur: en 
Quilmes. Y no exazeramos. 
Cuando llegamos £ la can- 
cha de los cerveceros des- 
cubrimos la excitación rei- 
nante. 

La violencia .se desacó 
cuando hizo su aparición 
el micro «que transportaba 
a los jugadores de Ja re- 
serva de Colón. Gritos hos- 
tiles, piedras, vidrios, fue- 
ron una sola cosa, ante ¡a 
ausencia total de vigilancia 
policial. Luego viz> la bús- 
queda de la hinchade co- 
lonista, Alguien dijo: “¡Es- 
tán a dos cuadras de 
aquí!”, Y hacia allí fueron 
los más exaltados, Y nue- 
vamente pedradas y eritos, 
pero ahora acompañados 
“garrotazos y tromp,s, con 
la ¡inevitable secuela de 
heridos y contusos. 

Desde ese momento los 
santafesinos se escudaron 
en los efectivos peliciales. 
Estuvieron Jaxgo rato pa- 
tados frente a la cancha sin 
atreverse a entrar. Los lo- 
cales la tenían copada, y 
desde las tribunas amena- 
zaban a los “sabaleros”. Y a 
ellos puso fin la policía, que 
a fuerza de bastonazos des- 
ocupó la popular y permitió 
que se instalaran alí los 
visitantes, debidamente cus- 
todiados para impedir que 
se concretara el constante 
asedio. Todo esto, que con- 
tó con abundante “música 
de fondo”, caldeó de tal 
manera el ambiente, que 
hizo que la caldera estallara 
en el partido de reserva. 
Felizmente, Carlos Nai Foi- 
Lo tuvo la prestancia sufi- 
miente como para capear el 
temnoral en el encuentro 
principal. Honor al mérito. 


o. El Rostro' de 
la Felicidad 

Pero toda guerra tiene su 
fin, y su vencedor. De él 
es la satisfacción de haber 
luchado y triuntado. Y la 
imagen de esto era —lue- 
go del partido— Carmelo 
Faraone. Había gritado du- 
rante 0 minutos, hasta 
quedar afónico, transpiran- 
do y “sintiendo” el juegu 
como los propios futbolistas. 
“Ya pasó.,.”, nos dijo, en 
tanto subía la escalerilla de 
vuelta a los vestuarios, sin- 
tetizando así su nerviosis- 
mo, su alegría, su emoción. 

Y los mismos sentimien- 
tos del DT se manifiestan 
en los jugadores quilmeños. 
Basílico —cuya camiseta, 


CRL S 
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como otras, quedó en ma- 
nos de la hinchada— nos 
explica: “Lo tiré como 
siempre, quizás un poco 
más fuerte. Fue a la jz- 
quierda. a media altura. 
Yo no los erro”... Andra- 
de, el morocho marcador 
derecho, agrega: “Fue di- 
fícil porque Colón no se 
entregó en ningún momen- 
to, por eso este triunfo tie- 
ne mucho mérito”. Mien- 
tras Touriño (ex River, 22 
años) asiente las palabras 
de su compañero, Faraone 
pide silencio para reclamar 
a los jugadores no descui- 
den su preparación para el 
próximo partido con La- 
nús. 


e ...y el de la 
Amargura 


La ceca de la mon:da es 
el vestuario de Colón. AMi 
nadie quería hablar, El pri- 
mero en ceder fue el ar- 
quero Errea, que nos mos- 
tró su mano herida por un 
p:oyectil arrojado d:s7e la 
tribuna. *Encima casi me 
llevan preso por la discu- 
sión que tuve con un ofi- 
cial de policía al retirarme 
del field, Me insultó feo y 
me dijo que merecimos la 
derrota. Yo le contesté gue 
perdimos por culpa de ellos 
que permitieron los d sma- 
nes. Alí quiso detenerme. 
¡Meno; mal que :ntercedió 
el comi-ario inspector de la 
zona y lo disuadió!”. 

“La pelota le pegó en el 
hombro a Cardozo”, dice, 
mientras su combañero Sa- 
nitá grita desde las duchas. 
“¡Diga que nos robarcn! 
Como nos robaron contra 
San Lorenzo, contra Lanús 
y Platense, ¡Todos están 
cor/a nosotros!” Raúl 
Ca/dozo agrega “Es verdad, 
no fue penal, me pegó en 
el hombro izquierdo”. Pero 
señala la iniciación del 
brazo... 

Pero. la discusión es va- 
na. La suerte ya está echa- 
da. Afuera la hinchada de 
Quilmes celeora la victoria 
como si fuera un campeo- 
nato, Pañuelos, imanifesta 
ciOnes. Alegría. Esa alegría 
que “une en un abrazo a 
desconocidos para separar= 
los un segundo despues: 
Esa alegría del fútbol que 
moviliza pueblo, deseoso de 
espectáculo vibrantes como 
el de ayer. Como el que 
atrajo hasta Quilmes a 
Juan Carlos Lorenzo, 4 
Kolbowsky, a Durán, a 
Santiago. Hombres de fut- 
bol, como esos jugadores y 
esa hinchada de Argenbi- 
no de Quilmes que fueron 
a alentar a sus yecinos, al 
día siguiente de haber es- 
capado ellos nrismos al 
descenso de primera B. 


de la pelota, se arrojó hacia su izquierda y alcanzó a tocarla con la palma de la mano, pero 


pesis a la potencia que llevaba,-se introdujo en-el arco. Luego, la imagen: de la derrota en Errea, por la posibilidad de haberlo contenido y que se le” escapó 
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¿una Tarde Genial 


GRAN DEFECCION DE PLATENSE 
FUNDAMENTALMENTE DEFENDIENDO 


El deficiente accionar ofensivo de Platense y la buena 
actuación de Willington, fueron factores determinantes del 
resultado final. Un resultado que si bien fue justo, ya 
que Vélez Sársfield en el balance final de los 90 minutos 
fue el equipo que mejor dispuso sus hombres en el campo 
de juego, pudo ser modificado de haber contado Platense 
con delamteros ofensivamente capaces. 

La posición de Yudica (ubicado en los primeros 45 
minutos come puntero izquierdo, sin producir para su 
equipe nada importante) y la defección total de Guzmán 
como hombre de medio campo junto a Scardulla, fueron 
motivos para que Rios y Solérzano se hicieran dueños del 
partido, al gozar de absoluta libertad en sus movimientos, 
Para fortuna del equipo local, Willington, en una tarde 
inspirada, lograba que todo lo que se iniciaba en la zona 
central, se prolongara sobre el arco de Topini, 

Y es que Platense marcando es por demás infantil, 
ya que me solo posibilita la cómoda recepción de los de- 
lemberos contrarios, sinó que también permite que éstos 
avancen hasta las cercanías de 'su arquero, para entonces 
recién iniciar la acción defensiva. Para colmo de males, 
esta poción no es algo planificado ni con sentido de equi- 
po, sine que se limita simplemente al agrupamiento de 
hombres en torno de su arquero sin sentido del anticipo o 
del releyo. Nada difícil será suponer que con todas estas 

entajas, fue Vélez el equipo que a lo largo de todo el 
primer tiempo fue único y absoluto dueño de la situa- 
ción. Sus delanteros, utilizando el desmarque en forma 
continua, prevocaban situaciones que solo los muy buenos 
reflejos de Topini impedían se concretaran en goles. 


Le Salieron Todas: 
El Cordobés Tuvo 


Un hombre con muchos 
dlefectíos. Un hombre de un 
temperamento muy raro, 0 
al menos muchas veces in- 
comprensible. Un hombre 
de un carácter que preocu- 
pó a cuanto director téc- 
mico tuve Vélez. Pero al 
misme tiempo, un gran ju- 
gador de fútbol. Hablamos 
de” Daniel Willington, el 
Jugador que pareciera estar 
recuperado, no solo para 
Vélez, sino también, y lo 
que es mucho más impor- 
tante, para el fútbol ar- 
gentino. Al menos, su ac- 
tuación de ayer, así pare- 
cló confirmarlo. Estuvo en 
toda la cancha, mintién- 
dole un poeo al número 
que llevó en la espalda. Ini- 
tiando junte a sus medios, 
finalizando junto a sus de- 
lanteros. Con exacto sen- 
tido del tiempo, buscando 


V. Sársfield O Platense O 


VELEZ SARSFIELD: Marín; Lejona y Atela; Gallo, So- 
lórzano y Canosa; Recúpero, Ríos, O. Wehbe, Carone 
y Willington, Arquero suplente: Ucha. D.T.: Spinetto. 

PLATENSE: Topini; Mansuetto y Schneider; Rojas, Scar- 
dulla y Murúa; J. Wehber, Guzmán, Marchesse, Tog- 
neri y Yudica. Arquero suplente: Malbernat. D.T.: 
Igmomiriello. 

Arbitro; Roberto Goicoechea. Cancha: Vélez Sársfield, 

Gol en el primer tiempo: 35' Recúpero (VS). 

Goles en el segundo tiempo: A los 10' Carone (VS) y 36' 
Schneider (P), 


», 


Y luego de mucho avanzar, y en la única falla del 
arquero “calamar”, Vélez consiguió su gol, que ponía jus- 
ticia a lo hecho por ambos equipos. 

 Ofensivamente, Platense, limitado en su accionar ofen- 
sivo: auna sola variante (el pase largo de cualquier de- 
fensor para el pique de Wehbe o Marchesse) era impoten- 
te para superar a la línea defensiva local, que poco o 
casi niugún esfuerzo le costaba anular los aislados ayan- 
ces visitantes. 

Pero el segundo tiempo mostró una variante que re- 
«almente no concebimos cómo ho fue realizada desde los 
comienzos del encuentro. Yudica abandonó su posición 
de puntero izquierdo y fue junto a Togneri y Scardulla a 
reforzar el medio juego, mientras que Guzmán dejaba esa 
posición para tomar ubicación más ofensiva. Ya por en- 
tonces Ríos y Solórzano no gozaron de tanta libertad en 
sus movimientos, obligando a sus delanteros a ir a bus- 
car el esférico a mitad de campo, esfumándose así el do- 
minio de los 45 minutos iniciales, 


l al perfil más Íavorable, co- 
nde pases en el que el 
Y rival quedaba 2 mitad de 
:- camino. Tode en él era 
y “emplete, nada 'a medias. 
' Lógica alegría en todos los 
simpatizantes dae Vélez por 
% su actuación, que dijeron 
y “Om 6u aplauso que había 
u sido el mejor hembre del 
Y campo, 


Se concreta la victoria, Recú 
habilitó con exactitud, y lueg 


Eo 


pera, en momentos que Carone estaba ubicado sobre la derecha, libre de marca, lo 
o de una corta carrera y ya dentro del área, “Pichino” Carone derrota a Topini. 


VELEZ GANO POR WILLINGTON 


A a CC CJ 


FUE UN BUEN PARTIDO POR EL. 


FERVOR DE LOS PROTAGONISTAS * 


Y pese a que en un contragolpe, y cuando era Pla- 
tense el que mejor estaba haciendo las cosas, Carone logró 
el segundo gol, se pensó que ya no le sería tan fácil el par- 


tido al conjunto local. Willington ya no era el mismo, puesto 7 : 


que Yudica trabajaba sobre su sector quitándole libertad 
de movimientos. Y a consecuencia de ello, y con Recú= 
pero lesionado, Vélez ofensivamente quedó limitado a lo 
que pudiera hacer Carone, 

Desde entonces Platense comenzó a mostrar mayor 
claridad en sus intentos o:énsiyos, siendo Marín en pocog 
minutos el responsable de que el gol “calamar” no se con= 
cretara. Poco a poco el partido se hizo prácticamente un 
monólogo por parte de Platense, porque no solo sus de- 
lanteros, sino también sus defensores, comenzaron a bus= 
car el arco en procura del gol. Pero en muches casos faltó 
la necesaria habilidad o la calma suficiente para sacar 
partido de situaciones harto favorables, Situaciones que 
se sucedieron con frecuencia en las que Schneider y Man- 
suetto intervenían con tanta asiduidad o mayor aún, que 
cualquier delantero. Y el gol llegó por fin, Y fue justa= 
mente un defensor, Schneider, el que logró la conquista, 
Pero faltaban escasamente 9 minutos para que el partido 
terminara y la gente de Platense ya no tenía piernas para 
seguir luchando. Intentó un postrer esfuerzo, pero fue 


realizado sin orden, con pocas ideas, con más desespe- 
ración que atributos técnicos. 

Y Vélez, con noción de lo que le ocurría a su rival, 
se limitó a esperar simplemente el final del partido. Un 
partido que agradó, al tiempo que estableció un gamador 
con toda justicia, 


Al Fin un Golcito, 
Después de Tantas 
Fechas “Zapatero” 


Mucho tuvo que sufrir 
Platense para lograr un 
gol. Siete fechas consecu- 
tivas sin que sus parciales 
pudieran lanzar al viento el 
grito que es motivo en sí 
del cash! Y ayer, luego 
de muchos minutos de pe- 
nurias, Platense pudo gri- 
tar su gol. Un gol que no 
sirvió para ganar ni aún 
empatar el partido, Pero 
que sí sirvió, en cierta me- 
dida, para romper el “ma- 
leficio” =ohra 

Un “maleficio” del cual 
los jugadores son sus pri- 
meros y únicos responsa- 
bles. En especial, sus de- 
lanteros. Hombres muchas 
veces hábiles con la pelo- 
ta y lejos del arco rival, 
pero que cuando deben de- 
finir dentro del área, se 
nublan, se ciegan. Lo de 
ayer fue una prueba eyl- 
dente, ya que pese 'al do- 
minio que ejercían sobre 
Vélez, cuando llegaban A 
las cercanias de Marín, ¡po- 
sibilitaban, con-su falta de 
rapidez para resolver la ju- 
gada, el rechazo contrario. 
Pero, finalmente, llegó el 
gol ¡Ah, aclaremos no fue 
un delantero sino Schnei- 
a el hombre de la “cue- 
ya”! 
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Ferro Estuvo Realmente Arrollador: 


Tojo “Sacó Abono” 
Para ser Elogiado 


Tojo parece estar abo- 
mado al rincón que norma!- 
mente destinamos para >i 
elogio, pero no puede ser 
de otra manera, porque lo 
merece con creces. Valor 
muy joven aún están en 
franco tren de eyolución, 
Una evolución que se apre- 
cia domingo a domingo 
cuando da muestras enor- 
mes de sus condiciones de 
crack. 

Hábil en el manejo del 
balón. Tiene agilidad men- 
tal y física, trabaja en el 
medio ya sea persiguiendo 
rivales o generando ayan- 
ces, Pere, por sobre todas 
las virtudes, muestra una 
que es fundamental en el 
fútkel actual: llega al gol. 
¡Y de qué manera! El do- 


mángo pasado logró dos, 
Layer elos des. ' 


Ferro derrotó a Chacarita 
por 3 a 0. Concluyente seore 
que habla de una superjori- 
dad surgida a través de un 
trabajo realizado con noto- 
rio aprecio por la acción de 
conjunto. Pobre desempeño 
el de Chacarita, que luego 
de haber jugado algunos mi- 
nutos con fluidez, decayó 
hasta transformarse en un 
grupo de hombres corriendo 
sin pausa, ni tino. 


Luego de diez minutos de 


equilibrio en cuanto a des- 
pliegue técnico ofrecido por 
uno y Otro rival, Chacarita 
comenzó a planificar mejor 
el partido. Ferro, nos refe- 
rimos al player, ocupó el 
sector medio sin que ningún 
rival obstruyese su trabajo. 
Eso permitió que Chacarita 
tuviera una salida clara, un 
arranque limpio, 


Prevaleciendo en el me- 
die campo, el local desarticu- 
laba el juego adversario. Fe- 
rro Carril Oeste, certada en 
dos, apenas atinaba a de- 


Goleó a un Chacarita 


rita buscaba la llegada ofen- - 


siva de la manera más fácil 
y efectiva: el desborde de 
los punteros. Confesor y Ne- 
wman, pegados a sus respec- 
tlvos laterales, trataban de 
escapar a las marcas, Logra- 
do su propósito, ganaban la 
línea de fondo, desde donde 
lanzaban el ollazo. Carga ma- 
siva de varios defensores 
puestos a delanteros, y pro- 
blemas aéreos en el área 
“verde”. Tres intervenciones 


Pero poco a poco el infa- 
tigable Berón fue neutrali- 
zando la soledad de Ferro y 
Chacarita adoleció de vuelo 
creador, Perdió arranque, 
movilidad. Además ya Leo- 
nardi no permitió que Con- 
fesor utilizara sus espaldas 
y Sartirana hizo otro tanto 
con Newman. Collado se 
apretó más a Olmedo e im- 
pidió el circuito Olmedo- 
Ferro. Entonces se acabó el 
ataque masivo, la circulación 


Muy Complicado 


por conseguir una. solución = 
que le permitiera salir del 


a CS 
un Día Fabuloso 


zar'la etapa; ==4 
En la segunda fase obser- 
Una magnífica estatura. 
Manos grandes. como tena - 


vamos en Chacarita la mis- 
zas. Vista rápida y movi- 


ma intención. Trataba de 

Negar ofensivamente preocu- 
mientos ágiles, No cabe du= 
da que, aparentemente, €S- 


pándose con 'afán por la 

pelota tirada sobre el área, 
Pero eso ya estaba perfec- ta descripción trata de sin- 
tamente controlado por los tetizar la imagen que el 
defensores de Oeste. Aunque 


A 


y todo lo que había mos- 
trado de positivo Chacarita. 


Aunque Chacarita luchaba 


Chacarita O. F.C. Oeste O 


CHACARITA: Traverso; Iñigo y Laginestra; Díaz, Ferro 
y Bissio; Confesor, Ferraro, Olmedo, Rabbito y Neu- 
mauono. Arg. suplente: Petrocelli. D.T.- Cuesta Silva. 

F. C. OESTE: Piazza; Mogaburu y Leomardi; Sartirana, 
Radríguez y Collado; Noguera, Berón, Paz, Ribaudo y 
Tojo. Arquero suplente: D. Rodríguez, D.T.: Marino, 

Arbitro: Alvarez, Cancha: Chaentita. 

Got en el primer tiempo: 38' Tojo (FCO)... y , 

Geles sn ol seguudo tiempo: 22 Paz (F.O9) 44'¿Fojo (PCD). 
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de Piazza en ese lapso daban 
muestras evidentes de que 
el sistema local funcionaba. 


e a 
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todo no quedó allí. Puesto 
que además de la poca in- 
ventiva para urdir otra tác- 
tica ofensiva, Chacarita pre- 
sentó una endeblez defensiva 
pavorosa, situación que se 
agravó en cada ayance de 
Ferro. Esta aprecidción des- 
cansa en un detalle: los 
delanteros de Ferro con sólo 
avanzar tocando por el me- 
dio con paredes cortas erea- 
ban en cada intento sensa- 
ción de gol. No fue de ex- 
trañar entonces que. Paz en 
una oportunidad. y Tojo -en 


otra -aumentaran la -cuenta | gisfrales, 


a tfes, 


hincha posee del arquero. 
Es decir, el hombre .que, 
normalmente, en un parti- 
do de fútbol cuida el arco 
de su equipo, 

Ayer, más que nunca, 
Piazza se hizo acreedor A 
esta definición. Porque fue 
un verdadero guardavallas 
cuando su equipo, atacado 
con furor por su rival, 1e- 
clamaba sus intervenciones. 
Intervenciones -que por mu- 
mentos llegaron: a-adueñar- 
se. de un calificativo: mas 


00 


Ocurrió en Avellaneda, Por primera vez 
n los 37 partidos que la Academia lleva 
Úgados, un equipo —Independiente—, le 
hace tres goles en contra. Por tal motivo, 
ahora las defensas menos batidas son Jas 
de River y Racing, que suman en contra 
24 goles “per cápita”. 

¡Por fin se le dio a Platense, Aunque su 


- resultado haya sido una derrota, al menos le 


queda el consuelo de haber hecho un gol. 


nd e o 


l RESERVA: ESTUDIANTES ESTA FIRME 


Y hacer un gol ahora para Platense es toda 


* una hazaña. Lo demostró palpablemente en 


las últimas siete fechas en las que no pudo 


3 hacer un solo tanto. En minutos, la cantidad 


TERCERA: NO HUBO VARIANTES 
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en blanco exacta es la siguiente: 726; 
traducido a horas: 12,6. Todo un record 
mundial. 

Ya que estamos con récords mundiales. Sin 
duda, en cancha de Quilmes quedó regis- 
trado ayer un record que es casi con segu- 
ridad mundial, Cuando se cumplían 18 mi- 
nutos del segundo tiempo, en el partido de 
reserya, se “armó una descomunal batalla 
campal”, que finalizó poco después CON 
LA EXPULSION DE 21 JUGADORES, DE 
LOS 22 PARTICIPANTES, El único que se 
salvó fue Albarracín, de Quilmes, que de- 
aostrando una entereza deportiva y una ca- 


ME) GOL DEL DOMINGO 


ballerosidad sin límites, presenció la lucha 
de los 21 jugadores como un espectador más. 
Sin duda este record, si es mundial, nos )le- 
na de vergilenza. 

A solo una fecha del fin del campeonato 
y todavia no se sabe quién desciende. Con 
el resultado de ayer entre Quilmes y Colón, 
las posiciones vuelven a favorecer a los quil- 
meños, que totalizan ahora 0.684, mientras 
que Colón tiene 0.657. 

Para refrescar la memoria,- digamos que 
Quilmes debe viajar g Lanús y que Colón -es 
local frente a Banfield. También recordamos 
que en caso de empate, en los promedios 


Racing 3-Independ'te 1 
“Racing: Pepe; Magenties 
y Peluffo; Frazoldatti, Mar- 


Mercado, 


bianchi. Arquero suplente: 


Platense: González; 


Colón sería el beneficiado, ya que su pun- 


taje con los otros cinco primeros, es muy 
superior el de Quilmes, 


Otro record quedó bajado hoy. Correspon- 
de al partido que menos recaudación hizo en 
el año. Y éste lo protagonizaron ayer el 
Taladro, en Banfield, frente a Rosario 
Central. En las taquillas, los hinchas de- 
jaron la cantidad de 93.450 pesos. 


Cincuenta mil pesos de más. O lo que es 
lo mismo “de Más son los cincuenta mil pe 
sos que dominicalmente regala una institu- 
ción bancaria”, Felicitaciones, 


A los 14 Galvano (V.S.); 
18' Zambianchi (V.S.); y 45 


Gue- Lavizzi (V.S.). 


tínez y Petruciti; Reinoso, 
"Maciel, R. Adorno, J. Ador- 
no y Ruiz. Arquero suplen- 


rra y Spiola; Tronconi, Men- 
diburu y Garro; Giargiulo, 
Iglesias, Tostau, González y 
Ulrich. Arguero suplente: 


Goles en el segundo tiem- 
po: A los 3” Lavezzi (V.S.); 
36' Zambianchi (V.S,). 

Incidencias: En el segundo 


Corrian 8 minutos de la segunda etapa. Mircoli recibió una pelota en medio campo. 
Inmediatamente inició veloz carrera, dejando en el camino a Rulli. Salió Díaz a su 
encuentro y con una hábil finta, también lo dejó atrás. Chabay salió luego a mar- 
carlo, pero el 4 consiguió esquivarlo. Ya dentro del área de Racing, enganchó de 
derecha, alargando para la entrada de Roldán. La pelota siguió su curso, entró 
Savoy por el medio e, inteligentemente, dejó pasar el balón por entre sus piernas, 
para que Roldán, que entraba, shoteara violentamente a la izquierda de Carrizo, 
decretando el primer gol de Independiente, que fue muy festejado por su hinchada. 


le; Cepo. 
Independiente: Filomena; 
_Ferretti_ y Cibrián; Pérez, 
Cantarelli y Menchi; Del 
Barba, Medina, Jacobo, Li- 
res y Bozzo. Arquero su- 
plente: Gaeta. 

Arbitro: Loureiro. 

Goles en el primer tiempo: 
A los 14' Lires (1.); y a los 
41' Ruiz (R.). 

Goles en el segundo tiem- 
po: A los 12 R. Adorno (R) 
17 Reynoso (R), de penal. 


Chacarita 2 - F.C. O. 0 

Chacarita: Petrocelli; 
Freites. y Bargas; Gelsi, 
Alonso y Codina; Zordán, 
Gómez, Suárez, Zurita y To- 
callini. Arquero suplente. 
Mirabal. 

F. C. Oeste: Zapata; Et- 
_cheverri y Marchetti; Giu- 
liano, Rodríguez y Navas; 
Bognar, Marquínez, Scerba, 
Soto y Oro. Arquero suplen- 
te: Parsechian, 

Arbitro: Gallardo. 

Gol en el primer tiempo. 
A los 10' Alonso (Ch.). 

Gol en el segundo tiempo: 
A los 32' Zurita. 

Incidencias: A los 7 fueron 
expulsados Codina (Ch,) y 
Giuliano (FCO), y a los 20' 
Oro (FCO), todos en el se- 
gundo tiempo, 


Vélez S. 5 - Platense 0 


Vélez Sársfield: Caballero, 
Ceballos y Galvano; Sinatra 
Busca y Palacios; Marín;-Lu- 
ján, Lavizzi, Bianchi y Zam- 


No se registraron variantes en el campeonato de reservas, ya que Estudiantes se mantiene firme con tres puntos 
de ventaja sobre Independiente y cuatro sobre San Lorenzo. En el clásico disputado en Avellaneda, se registró 
un salomónico empate en dos goles. En el partido en!re Quilmes y Colón hubo un incidente de proporciones 
y el árbitro expu'só a 21 jugadores. Unicamente se disputaron tres encuentros, 


CHACARITA JUNIORS 2 F. C. OESTE 4 


CHACARITA JUNIORS: Musso; Guzmán y Cevallos; Cue- 
to, Mesina y Saldivia; Leeb, Riera, Pretto, Almada y 
Abraham. Arquero suplente: Citadino, 


FERRO CARRIL UESTE: Rodríguez: Di Gioia y Orrego; 
Califano, Carrasco y Ravano; Pompillo, Tartaglia, Mar- 

tínez, Lupo y Ruiz. Arquero suplente: Setembrino. 

Arbitro: Balza. 

Goles en el primer tiempo: 16' Mesina (CHJ), 28' Lupo 
(FCO) y 38" Lupo (FCO), 


Goles en el segundo tiempo: 6' Martinez (FCO), 24' Ruiz 
(FCO) y 26' Abraham: (CHJ). 


- LAS POSICIONES 


EQUIPOS J. G. E. P. Gf. Gc. Pts. 


ESTUDIANTES ......... e...» 
INDEPENDIENTE . 

SAN LORENZO .... 

BOCA JUNIORS ..., 

VELEZ SARSFIELD 

N. OLD BOYS 


63 
52 
56 
50 
51 


40 45 
42 
41 
39 
37 
36 
33 
33 
32 
31 
31 
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GIMNASIA Y ESGRIMA .... 
RIVER PLATE . 

ROSARIO CENTRAL 
RACING 

BANFIELD 

HURACAN 

FERRO CARRIL OESTE ... 
COLON 


(x) Partido suspendido con el 


: | nes por wn gol a cer. 


NN o. 


Incidencias: A los 43” del segundo tiempo fue expulsado 
Abraham (CHJ). 


RACING 2 INDEPENDIENTE 2 
RACING: Sosa; Alarcón y Mesías; Bruza, Mori y Vila 
noba; Parenti, Vicente, Rambert, Claudio y Villar. Arque 
ro supiente: Pepe. 
INDEPENDIENTE: Truchla; Navarro y Benítez; Car 
neglia, Salvio y Zerrillo; Ardizzone, Lezcano, Tercilla, Lo- 
well y Larrosa. Arquero suplente: Gaeta. 


Arbitro: Agra. 

Goles =n el Seen tiempo 4' Tercilla (1) y 12' Nayarro en 
contra. 

Goles en el segundo tiempo: 17 Villar (R); 34 Zerrillo (1). 


QUILMES — (susp. por incidente) COLON 

QUILMES: Michelena; Torres y Albarracín; Lombardo 
Celeguin y Toledo; Coto, Mammoli, Quaini, Millares y Mi 
randa Arquero suplente: D'Angelo, 


CULON: Burtoyoy; Carou y Rodríguez; Vanegas, Mo 
reyráa y Maglioneses: Mantovani, Colman, Grilli, Pérez y 
Bustamante. Arquero suplente: Nerbutti. 


Arbitro: Gassenschmidt. 
Gol en el primer tiempo: A los 40' Albarracín (Q). 
Incidencias: Fueron expulsados 21 jugadores a raiz de una 
gresca. (Albarracín (Q), solamente, se salvó). 


VELEZ SARSFIELD 5 PLATENSE 1 

VELEZ SARSFIELD: Ucha: Avalos y Mareque; Ceballos, 
Abdtenur y Cobo; Avila, Fernández, Espeche, Reppéto 
y Villagra. Arquero suplente: Caballero 


PLATENSE: Malbernat: «Bravo y Cicarelli; Assaino, Cue- 
llo y Trimarchi; Carellio, Carnevalli, García, Chávez y 
Olivieri, Arquero suplente: Barci. 

Arbitro: Bozso. 

Goles en el primer tiempo: 1' Avila (VS), 17' García (P) 
y 40' Espeche (VS). 

Goles en el segundo tiempo: 10' Villagra (VS), 13' Reppeto 
(VS) y 27 Avila (VS), A los 35” Reppeto ejecutó un 
liro penal que fue detenido por Malbernat. 


BANFIELD GP R. CENTRAL PP 


Por no haberse presentado esta tarde el equipo de re- 
serva de Rosario Central ante Banfield, este último con- 
junto se keYeditó los dos puntos rezlamentarios. 


we 


período fueron expulsados, a 
los 7 Sinatra, de Vélez, y 
Ulrich, de Platense. 


Tetamanti. 
Arbitro: Niti, 
Goles en el primer tiempo: 


-LAS POSICIONES  Ñl 


G. P. Gf. Ge. 


69 
68 
70 
56 
43 
46 


Pts. 


46 
45 
44 
44 
34 
32 
32 


EQUIPOS 


ESTUDIANTES 
CHACARITA JRS. . 
BOCA JRS. 

V. SARSFIELD 
ATLANTA 
ARGENTINOS JRS. .. 
HURACAN 

SAN LORENZO 
RIVER PLATE 

F, C. OESTE 
RACING CLUB 
QUILMES 

G. Y ESGRIMA ...... 
INDEPENDIENTE 
LANUS 

BANFIELD 
PLATENSE 


Rosario Central, Newell's Old Boys y Colón, 
sentan sus equipos de tercera en este campeonato. 


r: 
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SINTESIS DE LA JORNADA 


LAS POSICIONES : 
J. G. E. P. Gf, Gc. Pt.19641965 Pr. 


23 59 36 1245 
21 54 49 1372 
17 48 50 1.392. 
17 46 34 1.137 
14 44 40 1127. 
13 42 31 1.088. 
12 40 36" 0,980 
38 28 0.813: 
38 25 0.862: 
37 34 1009 
31 29 0.990 
36 32 0£23' 
5 32 0.931 

31 0.872 

29 0,805. 

35 0.861 

37 0.911 

— 0.684 
0.657 
0.725 


o -0| pm 


a 
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10 
1 
10 
10 
13 
13 
15 
18 
20 
20 
19 


pa 
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EQUIPOS 


RACING 
RIVER 

BOCA 

SAN LORENZO 
VELEZ 
INDE'DIENTE 
ESTUDI'TES .. 
A, JUNIORS ... 
GIMNASIA 
BANFIELD 
ATLANTA 

N. O, BOYS .... 
ROSARIO 


24 
24 
29 
32 
38 
33 
37 


13 
12 
14 
12 
16 
16 
16 
10 
12 
11 
17 
10 


PLATENSE .... 

F, C. OESTE .. 

QUILMES 

COLON E y 
CHACARITA . 59 2 


LAS RECAUDACIONES 
$ 


RACING-INDEPENDIENTE 
ATLANTA-BOCA JUNIORS 
QUILMES-COLON 

RIVER PLATE-ARGENTINOS JUNIORS 
SAN LORENZO-GIMNASIA Y ESGRIMA 
NEWELL'S OLD BOYS-LANUS 
ESTUDIANTES-HURACAN 

VELEZ SARSFIELD-PLATENSE . 
CHACARITA JRS.-FERRO C. OESTE . 
BANFIELD-ROSARIO CENTRAL 


24 


311.320.— 
.864.040.— 
.534.820.-- 
.063.680.— 

842.130.— 

633.240.— 

599.210.— 

341.940.— 

249.692.— 

93, 450.— 


$ 13.633.522.— 


LOS GOLEADORES 


ARTIME (Ind.) 22 Fernández. (Atl) 
Martinoli (Rac.) 18 Silva (Lan.) 

A. H. Rojas (BJ) 17 Etschecopar (Est.) 
Veira (SL) 17 Olmedo Ch.) 
J. J. Rodríguez (Rac.) 16 Savoy (Ind.) 
Conigliaro (Est.) 15 Sosa (AJ) 
Salomone (Atl.) 14 Wehbe (VS) 
Sanfilippo (Banf.) 14 De Mario (Lan. 
Cubilla (RP) 14 San Lorenzo (Banf.) 
Oberti (H) 13 A. C. Rojas (BJ) 
Carone (Vélez) 13 Pastorini (FCO) 
Castillo (GE) 12 Borogno (GE) 


RANKING DE ASES 
Sanfilippo (Banfield) 8; Bulla ¿Rosario Central) 7; 
Tojo (Ferro Carril Oeste) 7; Willing.on (Vélez Sársfield) 
71): Topini (Platense) 6; Olmedo (Cracerita Juniors) 5; 
Spindola (Quilmes) 6; Tardivo (Colá..) 8: Santoro (n= 
dependiente) 8: Perfumo (Racing) 7. 
LA PROXIMA FECHA 
Huracán vs. Independinte 
Argentinos Juniors vs. Estudiante: 
Ferro Carril Oeste vs. River Plate 
Rosario Central vs. Chacarita wuniors 
Colón vs. Banfield 
Lanús vs. Quilmes 
Platense ys. N. O. Boys 
Boca Juniors vs. Vélez Sársiield 
Gimnasia y Esgrima vs. Atlanta 
Racing vs. San Lorenzo 
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SIN SORPRESAS EN ESPAÑA: GANARON TODOS LOS 


El Real es Unico e Invicto Puntero 


tanto que el Valencia, Atlético de Madrid y Barcelona se impusieron en 
estadios al Sevilla, Granada y Hércules, respectivamente. La goleada de la facha 
estuvo a cargo del Atlético de Bilbao que derrotó a Las Palmas por 5a 
Los isleños y el Coruña parecen los equipos más flojos del torneo. 


MADRID, 27 (EFE). — Hoy fue un día de lógica en el campeonato 
fútbol. Vencieron los favaritos, tanto aquellos que jugaron de locales 
nes lo hicieron de visitantes. El Real Madrid, líder invicto, derrotó 
al Coruña por 3 a 2 y el Español, en Sabadell, al equipo local por 


tez; Olivella, Foncho, Mon- 
tesinos y Torres; Rife, Mu- 
Her, Zaldúa, Fusté y Zaballa, 

Hércules: Fernández; Be- 
lion y Bartoli; Corona, To- 
ledo y Ramos; Angélin, 
Amoros, Navarro, Antoniet y 
Maxi, E 

Goles: a los 9 minutos de 
juego Rife inaugura el mar- 
cador, A los 34 minutos Na- 
varro establece el empate a 
un tanto. Y a los 44 Zaldúa 
consigue el gol barcelonista. 
En la segunda mitad, Rife 
consigue el tercero para el 
Barcelona a Jos 25 minutos, 
y a los 28 Fusté cierra el 4-1 
del marcador. 

Partido de absoluto domi- 
nio del Barcelona, sin que se 
refleje en el marcador la 
diferencia existente entre 
ambos equipos. 


Sabadell 0 - Español 1 


| A. Madrid 2-Granada Q 
<Q | Atlético de Madrid: Madi- 
3 | nabeytía: Jayo e Iglesias; 

-f21| Rivilla, Urtiaga y Glaria; 
Ufarte, Garate, Mendoza, 
Luis e Isidro. 

| Granada: Manolín; Barre- 

: nechea y Datzira; Zubiau- 
sl rre, Tinss y Barrachina; 
A| Mendoza, Carolo, Eloy, 

EZ | Agúero y Flores. 

a Goles: A los 9' del primer 
tiempo, Luis, y a los 44 del 

| segundo, nuevamente Luis, 

El partido fue de claro de- 
minio de los del Atlético, 
que ¡inexplicablemente no 
consiguió más goles, 
Córdoba 1 - Zaragoza 1 

Córdoba: García, Simonet 
y Navarro: Rafaelín, Ricar- 
do Costa y Smarti; Luis 
Costa, Alfonso, Riera, Jua- 
nin y Jara. 

Zaragoza: Yarza; Gonzá- 

lez y Santamaría; Reija, 
Svioleta y País; Planas, San- 
tos, Marcelino, Sfontela y 
Sigi. 

Goles: A los 38' del pri- 
mer tiempo Jara marcó para 
el Córdoba y Marcelino, a 
los 41' del segundo tiempo, 
estableció el empate que fue 
definitivo. 

Durante el encuentro pre- 
—sionó más el Zaragoza, pero 

Sin conseguir pasar del cen- 
tro del campo. donde el 
Córdoba realizó una gran la- 
bor defensiva. 


Barcelona 4-Hércules 1 
Barcelona: Sadurni; Bení- 


dro, Sertucha, Casado; Ma- 
zrañón, Torrent, Portales, No- 
ya, Vidal, Marti, Palau. 

Español: Carmelo; Osorio, 
Mingorance, Bergara; Ramií- 
rez, Ramoni, Mirales, Mar- 
cial, Re, Rodilla, José María. 
nos, Lico, Yborra, Llomparl!, 

El único tanto del encuen- 
tra fue marcado por Mira- 
Hles a los 28 minutos de la 
segunda parte. 

El partido constituyó un 
codo a codo en el centro del 
campo entre las líneas de 
cobertura de ambos equipos, 
inclinándose la victoria ha- 
cia los españolistas, por un 


Sabadell: Echevarría; Isi- é 


español de 
como quie- 
en Galicia 
1la0 en 


LAS POSICIONES 


Equipos 


REAL MADRID 
ESPAÑOL .... 
VALENCIA . 
BARCELONA 
ZARAGOZA 
ELCHE 

ATL. DE BILBAO 
ATL. DE MADRID 
CORDOBA 
HERCULES ... 
PONTEVEDRA .. 
SABADELL 
GRANADA ... 
SEVILLA ... 

LAS PALMAS , 
CORUÑA 


gol de fortuna de su extre- 
mo derecho. 
Elche 3 - Pontevedra 1 

Elche: Pazos, Ponce, Ca- 
Casco, Lezcano, Vavá, Ro- 
mero, Molina. 

Pontevedra: Cobo; Irule- 
gui, Cholo, Alvarez, Batalla, 
Roldán, Fuertes, Cerezuela, 
, José Jorge, Vailejo, Yosú. 

Goles: José Jorge a los 
41 minutos, Lico a los pe 
Lezcano, a los 50, Liceo a 
loa 60”. 

E superioridad de Mi- 


Che. 
Coruña 2 - R. Madrid 3 
Coruña; Joanet;  Larino y 


Campanal; Domínguez, Ser- 
tucha -y Manolete; José, 


POLO: MAR DEL PLATA 
GANO CON CLIMA IDEAL 


Cumpliendo una brillante faena —muy 
superior a su calificación—, Mar del Plata 
se adjudicó el torneo, que por la copa Pro- 
vincia de Buenos Aires —can handicap— 
organiza anualmente la A. A. de Polo, al su- 

—perar ayer, en la cancha 2 de Palermo, a 
Los Indios-Pehuajó por 13 a 6 1/2, luego de 

ceder 4 12 tantos de ventaja por su mayor 
valorización, El encuentro. que fue seguido 

por crecida concurrencia, tuvo un trámite 
muy atrayente, especialmente cuando. el ga- 
nador se esforzó por descontar la elevada 
ventaja otorgada, 

Durante los dos primeros chukkers, den- 

ro de cierta paridad en las acciones, Mar 
del Plata fue imponiendo paulatinamente su 
mayor fuerza de conjunto, producto de las 
magníficas individualidades que lo integran. 

Al mermar algo el eficiente desempeño de 
Héctor Merlos y Ricardo Boudou a partir del 
tercer chukker, al ser superados por el efi- 
ciente medio juego de los hermanos Tanoi- 
ra, el gamador hizo valer su avasaliante 
Ofensiva. Asfíredo Goti y Gonzalo Tanoira. 
A que compusieron un sólido block defensivo, 


LLEGO ANTES BORELLO, 
PERO VENCIO BASCARAN 


Sin duda alguna que el condensado núcleo de prota- 
—gonistas de la prueba ciclística “Doble Escobar” —15 en 
total— no resultó uno de los mayores problemas que tu- 
vieron que afrontar los dirigentes del club Boca Juniors, 
encargados de realizar la competencia, El mayor —y Que 
por supuesto ya tiene su his)pria— fue la prohibicifa 
de epilogar la misma en la: pista del Velódromo Muni- 
cipal como tenían previsto sus organizadores, por lo que 
se vieron obligados a finalizarla en unas de Jas arterias 
adyacentes al escenario. 


o Desclasificaron al Primero 


Inclusive, Eugenio Bascarán, que arribó en segundo 
lugar y al ser descalificado Domingo Borello por une 
infracción, fue declarado vencedor de la contienda. Co- 
mo se podrá apreciar, la carrera tuvo sus grandes pro- 
blemas, resuelto, por supuesto, por la buena volunted de 
los dirigentes de Boca Juniors. 


e La Carrera, en Síntesis 


Pese a los pocos contendores, la carrera resultó atra- 
yente, fuerte, e intensamente disputada desde Que se 
inició la misma frente al estadio de River Plate. Por lo 
que consideramos que los protagonistas cumplieron como 
buenos. Y, como ya hemos mencionado, Eugenio Bas- 
carán, que doblegó a Elvio Giaché en el embalaje final, 
resultó el ganador; 3% Alfredo Bea; 4%) Carlos Peralta: 
5”) Héctor Breppe; 6% Miguel Prudente y 7%) Antonio 
Pranteda. 


e Campeón de Oriente 


TOKIO, 27 (France Presse). — El boxeador japonés 
Milsunori Seki, campeón de Oriente de los pesos plumas, 

- Couservó hoy su título al pouer fuera de combate, “en 
el segundo asalto, al filipino Orlando Medina, en una 


H, Merlos 1, 


se volcaron al ataque con llamativa facilidad 
y efeciividad, que obligó a los hombres del 
perdedor a mantenerse en posiciones defen- 
sivas. Fue así que Horacio Araya, que cum- 
plió muy buen desempeño, se encontró siem- 
pre en desventaja frente e los atacantes ri- 
vales, despejando muchos disparos con des- 
tino de gol, En los dos últimos chukkers, 
Mer del Plata fue dueño absoluto de la si- 
tuación, moviéndose sus cuatro integrantes 
con un brillante despliegue de fuerza y ta- 
queo, que hizo que el marcador se inclinara 
netamente en su favor. 

Loe teams: Mar del Plata: A. Mihanovich 
6, J. Tanoira 5, G. Tanoira 7 y A, Goti 6. 
Total 24, Los Indios-Pehuajó: N. Fernández 


Moreno £, H. Merlos 4, R. Boudou 4 y H. 
Araya 6. Total 18, 


Progresión: Mar del Plata (0-4 1/2): 1- 
1/2, 2-4 1/2, 5-6 1/2, 7-6 1/2, 10-6 1/2 y 13-6 1 

Goles: Mar del Plata: A. Mihanovich 2, J. 
Tanoira 3, G, Tanoira 3 y A. Goti 5. Los 
Indios-Pekhuajó: N. Fernández Moreno 1 y 


4 
2, 


J 


TENIS: YA SE 
JUEGA POR LA 
COPA BRASIL 


Se cumplió la primera 
rueda eliminatoria del cam- 
peonato interclubes de te- 
nis por eliminación directa 
correspondiente a la copa 
Brasil, para jugadores con 
clasificación no menor de 
26, organizado por la Aso- 
ciación Argentina de este 
deporte, El Tenis Club Ar- 
gentino, campeón del año 
anterior en este mismo 
certamen, se impuso am- 
pliamente a Gimnasia y 
Esgrima de Villa del Par- 
que por 5 a 0, finalizando 
los restantes cotejos con 
los siguientes resultados fi» 
nales: 

Buenos Aires superó a 
TF. C. Oeste 4 a 1; Gimna- 
sia y Esgrima de Buenos 
Aires “A” a Olivos, 3 a 2; 
River Plate a Municipali- 
dad, 3 a 2; Darling a Ur- 
quiza, 4 a 1; Atlético de 
San Isidro a Sociedad Ita- 
liana de Tiro al Blanco, 4 
a 1; Gimnasia y Esgrima 
de Buenos Aires “B” a Te- 
léfenos, 3 a 2, y Comercio 
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Loureda, José Luis, Sánchez 
Lage y Suco, 

Real Madrid: Betancourt; 
Miera y De Felipe; Pachín, 
González y Zoco; Veloso, Fé- 
lix Ruiz, Grosso, Velázquez 
y Gento. 


Goles: A los 12 minutos 
Veloso consigue el primer 
gol del Madrid y en la ju- 
gada inmediata, al sacar del 
centro el Coruña, Gento se 
hace con el balón y marca 
el segundo gol madridista, 
En el minuto 41, el propio 
Gento establec. el 3 a 0 y un 
minuto después, José logra 
el primer gol coruñés. A los 
30 minutos del segundo 
tiempo, De Felipe incurre 


en penal que Sertucha 
transforma en el segundo 
gol coruñés. 

El Coruña, que ha jugado 
con gran coraje, se ha de- 
jado cercar por la red: que 
le tendió el Real Madrid, 
dejándole dominar, pero 
efectuando rápidos contra- 
ataques que descolocaban a 
ls defensa gallega, princi- 
palmente por la zona de 
Gento. 


Valencia 3 - Sevilla 0 
Valencia: Pesudo: Sol y 
Mestre; Vidagany, Paquito y 
Roberto; Claramunt, Waldo, 
Ansola, Poli y Guillot. 

Sevilla: Rodri; Rebellon y 
Costa, Roman, Eloy y Achu- 
carro, Oliveros, Lizarralde, 
Cabral, Bancalero y Moya. 

Goles: a los once minutos 
marca Waldo, a los 35 Cla- 
ramunt consigue el segundo 
y a los 29 del segundo tiem- 
po nuevamente Waldo esta- 
blece el tres a cero definl- 
tivo. 

Encuentro de absoluto do- 
Mminio del Valencia, que en 
ningún momento cedió el 
mando a un Sevilla víctima 
propiciatorla del buen mo- 
maneto “che”, 


e Goleadores 
Después de la undécima 
jornada del campeonato es- 
pañol de primera división, 
la clasificación de la tabla 
de goleadores es la siguien-= 
te: 1%) Waldo (Valencia), con 
catorce; 2% Santos (Zara- 


goza), con seis. Con cinco; 
Ansola (Valencia), José J 
(Las Palmas), Miguel (Gra= 
nada), Re (Español), Vid 
(Barcelona), Lezcano 
che), Marcelino (Zamg 
y Zaballa (Barcelona). 
Con cuatro: Marcal (Espa: 
ñol), Neme (Pontevedra), 
Palau (Sabadell), Vicente. 
(Granada), Luis (Atl 
drid) y Gento (Madrid). 


o Segunda 

En el campeonato de se= 
gunda división (grupo No) 
te) se registraron estos 
sultados: Logroñés 0, Real 
Gijón 1; Celta 4, Santan= 


“der 2; Torrelavega 3, Lan= 


greo 2; Valladolid 2, Calvo 
Sotelo 0; Oviedo 5, Bur= 
gos 1; Rayo Vallecano 3 
Osasuna 2; Real Socied: 
1, Ferrol 0; e Indauchu 
Tenerife 0. Gijón y Rayo 
Vallecano Puntean las posi= 
ciones con 16 puntes, segui 
dos por Real Sociedad eonm A 
15 y Santander y Celta, con 1 
14 puntos. : ) 
En el grupo Sur, los re- 


» 
dalona 0; Lérida 1, Euro 
pa 1; Betis 2, Levante 0; 
Mestalla 0, Algeciras 0; Mur= 
cia 1, Mallorca 0; Constan= 
cia 1, Cádiz 1; y Málaga 1, 
Ceuta 0. Es puntero el Má: 
laga con 17 puntos, seguis 
do por el Levante con 14, 
Europa con 13 y Matlorca, 
Badalona, Murcia y- Caste- 
llón, con 12 puntos. . 


FRANCO DEBUTO EN El | 
AUTODROMO TRIUNFANDO ' 


Pocos pilotos optaron ayer por tomarse 
la “revancha del G.P.” en la prueba sobre 
100 millas, para autos anexo J, hasta 1.600 
c.c., que organizaron en el Autódromo, APAT 
y el Club de Regularidad del Interior. Fi- 
nalmente se impuso Oscar Franco, volante 
de Azul que debutaba en ese escenario, tras 
intensa lucha con Rodríguez Canedo. 


e Las Dos Series 


Las dos series previas fueron disputadas 
sobre 10 vueltas al circuito N? 9, totalizan- 
do 34,126 km. El resultado de la, primera fue 
el siguiente: 1% Oscar Franco, 19'53”7/10; 
22) Jorge Ahumada, 20'4”2/10; 3%) José Fiti- 
paldi, 2177/10; 4%) César Gimeno, 21'8”4/10; 
5%) Eduardo Rodríguez Canedo, 21'11”7/10. 
Promedio del ganador: 102,950 k.p.h.; record 
de vuelta: E, Rodríguez Canedo, en la 10% a 


106,760 k.p.h, 


En la segunda venció Eduardo Copello en 
19'59"3/10; 2%) Carlos Ruesch, 20'7”8|10; 3%) 
Osvaldo Peña, 20'43”; 4%) Gerardo Soler, 20' 
46"8/10; 5%) Jorge Rampi, 20'48”2|10. Prome- 


dio del ganador: 102,555 k.p.h.; record de - 
vuelta: Copello, en la 3% a 106,760 k. ph. 
Corrida también sobre el circuito Ñ? 9, a 
45 vueltas. Desde el vamos tomó la punta 
Rodríguez Canedo, seguido por Franco y Co- 
pello. La punta siempre estuyo en manos de 
los dos primeros, y cuando Canedo desbamdó 
la goma delantera izquierda, quedó definiti= 


vamente retrasado. A ello debió sumar pro= 
blemas en el embrague. Sobre las 15 vuel= 


tas, el coche de Copello comenzó a “fumar” 
y finalmente abandonó por rotura de pistón. 
Solo dos máquinas completaron las 45 vuel- 
tas, y cabe destacar los duelos entre Jorge 
Ahumada y Carlos Ruesch como lo mejorcito 
de lo visto ayer. La clasificación fimal fue: * 
1%) Oscar Franco, Fiat 1500, 1h28'27”9/10; 
2%) Jorge Ahumada, Fiat 1500, 1h2927”, am- 
bos con 45 vueltas; 3%) Eduardo Pino, Fiat 
1500, 1h28'49”; 4%) Carlos Ruesch, Renault 


1093, 1h30'5”6/10, ambos con 44 vueltas; 5%) 


César Gimeno, Renault 1093, 
43 vueltas. Promedio del ganador: 104,186 
k.p.h. Record de vuelta: Rodríguez Canedo: 
109,431 k.p.h. Este piloto finalizó duodécimo, 


1h29'33"3/10, 


ORTIZ-ELORDE POR EL CETRO 


NUEVA YORK, 27 (Asso- 
ciated Press). — Carlos Or- 
tiz es favorito 3 a 1 para 
conservar su título mundial 
de peso liviano mañana en 
pelea a quince rounds con- 
tra el filipino Flash Elorde, 
campeón mundial liviano 
junior en el Madison Square 
Garden. 

e La Décima 

Será la décima defensa 
del título para Ortiz de 30 
años, que dice que su meta 
próxima será la coroma de 
los medio medianos, pierda 
o gane con Elorde. 


Ortiz quiere pelear contra 
el vencedor del encuentro 
entre Curtiss Cokes y el 
francés Jean Josselin, tam- 
bién mañana por la noche 
en Dallas. Cokes está reco- 
nocido como campeón mun- 
dial welter por la Asociación 
Mundial de Box. Josselin es 
campeón de Europa. El ga- 
nador será reconocido uni- 
versalmente como campeón. 
La pelea Ortiz-Elorde em- 
pezará a las 22 (24 hora ar- 
gentina). Esta podría ser la 
última pelea para Elorde si 
pierde en su intento por 


conquistar la corona de peso 
liviano. 


o Dólares 


Una multitud de aproxi= 
madamente 10.000 especta- 
dores pagará de sesenta 2 
cien mil dólares en las ta- 
quillas del Garden. 


e Por TV 


La pelea será transmitida 
por televisión con excepción 
de Nueva York y también 
será vista en trasmisión di- e 
recta en otros países inclu= 
so México. 


“MUNI” GANO A SU INVITADO 


Por el Torneo Invitación, organizado por 
el Club Municipalidad, el equipo de la casa 
derrotó al de Seibú por 14 a 8. El cotejo 
no fue de -alto nivel técnico, pero no abu- 
rrió a los espectadores al producirse nume- 
rosas jugadas de emoción. Se produjeron, 
—por parte de Seibú—, 
protestas, cabildeos y un amago de retiro 


además 


de equipo. 


MUNICIPALIDAD 14 SEIBU 8 


(LF), Fernández 
(3b) (Playon 2h), Urbieta (2b-3b), Miño (C), 


Municipalidad: Palacios 


tiérrez (P) 


Matsudo 


suno-1b). 
Progresión: 


muchas 


Seibú: 


Tombazzi. 


Municipalidad: 


Jugado an 


N. Grasso (RF) (R. Grasso), Delgado Gu- 
(Nayveiro), 

Seibú: Shimooke (LF) (Nakamura-P), M, 
(SS), . 
(CF), Hanatate (C), O. Matsudo (RF), Ka= 
sai (3b), Harada (2b), Kajimoto (P) (Mab=- 


Nishimoto (1b-LF), Hizo 


CHE 


104301420x 
2140100100 


a YPF, 3a2 A 
: Hospedales (CF), Fischer (1h), Ortega (SS», Homeruas: Kajimote, Urkieha y 


pelea, que ae disputó aquí. 


Anibal Etchart Pasó al Frente de la Estadística de Jockeys 


GARADE, CARTA EXCLUSIVA 


CRONICA” EN EL PANAMA 


Dentro del extenso programa que el Jockey Club de Buenos Aires organizó 


para ser cumplido ayer en Palermo, figurabam dos premios especiales, El más E 


importante, de acuerdo al monto del premio, la 


distancia 


y la denominación, 


fue el premio especial República de Panamá, que sobre 220% metros disputaron 
cualro yeguas. Luego de un desarrollo donde los aficionados palpitaron el resul- 
fado desde la mitad del codo final, Bigarade, conducida serenamente por Aníbal 
Etchart pudo imponer condiciones'sobre una Agitee que se arrugó como bandoneón 
en los tramos finales, escoltándola a 2 cuerpos en 2'17”, Tereera se clasificó la 
puntera Ronde de Nuit, llegando última la favorita M, Rupan, con pobre impresión. 


E Poco trabajo le dio al star- 
ter largar esta prueba, don- 
de Bigarade salió a la des- 
«cubierta hasta llegar al palo 
de los 1.800 metros, donde 
Irigoyen apurando por afue- 


garade, arrimada por su pi- 
loto, corría a un cuerpo de 
ella, mientras el “Pocho” 
abría a Agitée para preparar 
su carga. De esa forma, las 
cuatro competidoras enfila- 
ron el derecho con muy poca 
ventaja entre sí. 


La primera en cargar so- 
bre las posiciones de la pun- 
tera fue Mama Rupán, pe- 
ro con poca fuerza, ya que 
fue rechazada por aquélla, 
al tiempo que Etchart y Nar- 
di mandaban a sus conduci- 
das en su busca. Faltando 
400 metros la de La Pomme 


1600 Metros 


Placé 


138750 
122700 
82100 
12200 
157200 
60800 
2900 
18200 
8200 
1050 
10950 


CABALLO Divid. 


1100 Metros 


Divid. 


181050 6,30 3,30 
251800 
17050 
19200 
14350 
46800 
g 10950 
136800 44650 
545450. 115850 
684000 80600 
51400 
4650 
48900 
56400 
209450 


pán, postergande a Agitée. 

se había colocado segunda, 

de la de Etchart. No hubo 

en la mitad del último codo 

medio a la favorita, y Bi- 

tuvo un laborioso triunfo, que- 

Palostontos, perseguido por Skyward, cerca del cual se situaron 
final su jockey lo exigió y trató de disparar, dejando los pales 
clonó Palostontos y logró desprenderse de Chabaré, al que supero, 
T' Carrera Ps. “PROVINCIA VERAGUAS” 
2 Chabaré 57, A. Plá ..... (7) 834150 
6 Florio 57, V. Garay .... (5) 318950 

Lontón 53, J. Silva ..... (12) 46600 
cuerpos. Tiempo: 1'39'115, Cuidador: J, Penna. Caballeriza: 7 de 

ca, piloteada por Gualberto Pérez 
perseguida por Perpleja, cerea de la cual accionaban Eridani, Al- 
golpe y apareció con muchos bríos Perpleja, la que rápidamente 
Talca, delante de Crimson Glory, Juego Zamira y Lingúista. La 
1 ALTAICA 56, G. Pérez .. (10) 1608150 
16,70 

5 Zamira 56, J. Luján . (12) 

Idea 56, C. Sauro (3) 

Angeline 56, E. Pellegrino (17) 


ra, lJevó a Ronde de Nuit a 
Ja vanguardia, mientras ter- 
En el medio de la recta 
opuesta la puntera llevaba 
mientras que Bigarade co- 
iría 2 un cuerpo de ella y 
variantes en el desarrollo, ya 
que las cuatro yeguas man- 
las distancias se fueron es- 
treehande, ya que la puntera 
a] YE 
RES OS- GENERALE 
Desde el pique Palostontos se 
la, CARRERA c i 
brando la enérgica resistencia que 
le opuso en los últimos tramos 
Chabaré, Shaky, Kilovatio, Snobismo y los restantes agrupados. 
Con ritmo muy ágil el puntero fue descontando terreno. Mantuvo 
libres. Y al pasar por los 400 avanzó por cerca de la empalizada 
Chabaré, con muchos bríos, para ponerse junto al puntero en los 
en definitiva, por dos cuerpos, en 1'39''1/5, Tercero Skyward y 
cuarto El Malecón, delante de Apollón y Florio. El ganador fue 
(pista normal) 
JOCKEY  N% Ganad. 
3 Purañnejo 57, R. Espino . (3) 324100 
4 El Malecón 57, O. Alen (6) 36850 
Skyward 57, L. García (4) 10600 
KiHlovatio 57, Barrionuevo (10) 26050 
UsShaky 57, O. Leguizamón (1) 51250 
TOTALES: 3399700 641050 
Agosto. El ganador es hijo de Nabis y Passway. Edad: 4 años. 
Se largó con 3” de atraso 
y su triunfo reportó un beneficio 
de $ 6,30. Dispuesta la suelta se 
taica, Talca, Idea, Prué y las restantes muy cerca entre sí. Por 
imitad de lá recta avanzó firmemente Altaica y en seguida se juntó 
se puso al costado de la piloteada por Gualberto Pérez, cuya reac- 
ción final le permitió conservar escasa diferencia, que el photo- 
ganadora recorrió los 1.100 metros en 1'6''1|5, 
2: Carrera Pr. “PROVINCIA LOS SANTOS” 
2 Perpleja 56, A. Etchart ,. (4) 1985800 
3 Talea 54, J, Martino (5) 71750 
6 Lingúista 56, A, Sánchez . (7) 
Jacamar 52, L. García (1 
Comanchera 52, J. Diaz . (6) 
Prué 56, R. Ciatardini .. (11) 
La Castellana 56, J. Torres (18) 
Eridani 56, B, Arturo as 


cera se colocaba Mama Ru- 
3 cuerpos a la favorita, que 
Agitée quedaba última a 3 
tenían sus posiciones, pero 
Jlevaba ahora un cuerpo y 
agrandó en el cotejo inicial y 0b- 
Chabaré. Dispuesta la lucha en buen momento salió decididamente 
'“Ún cuerpo al girar el último codo y cuando apareció por la recta 
300 metros, pero sin poder superarlo. Poco más adelante reac- 
dirigido por el aprendiz J. Perfetto, 
1 PALOSTONTOS 57, P'fetto (9) 998250 
5 Apolión 57 D. Brunetto . (8) 722700 
Snebismo 55, J. Diaz .... (11) 30200 
No eorrió: Mercenario (2), Ganada por 2 cuerpos: el 30 a 4 
En final ajustado se impuso Altai- 
2a. CARRERA 
vio salir al frente a Comanchera, 
con Eridani, que había pasado a dominar, pero ésta se paró de 
ehart confirmó en medio pescuezo, Tercera, a varios cuerpos, quedó 
CABALLO JOCKEY No Ganad. Placé 
4 C. Glory 56, E. Marttucol (14) 
Fusróe 56, A, Pauleau (2) 
Espicela 56, T. Albertini. (16) 
U Civeta 52, R. Segatto ... (8) 


7204100 1166650 
Cortona (13) y Cholica (15). 
por % pescuezo; la 3s a varios cuerpos. (Bandera ve 
lo y 4 puestos). Tiempo: 1'6''1/5, Cuidador: M 
Veriza: Ch. P. La ganadora es 
Edad: 3 años. 
e largó con $” de atraso 


Ganada 
2 para el 
Pereyra. Caba- 
hija de Resuello y Alentada, 


Sauro hizo temblar las pizarras 

en la primera parte de la triple, 

con Timide, que dio a ganader 

53,60 y cada uno de sus vales to- 

maron una altura de más de cua= 

IN tro mil pesos. besde el fondo de la recta se movió el lote en muy 
buen rméemento y-en el pique apareció dominando Eslovena, seyui- 
5 'Piínide,: 21 tostado de la cual iba Black Lilly, Thessalle, 

, Úeidn, La Telladora y Jas restantes apareadas, X a medida que 


no quería más por lo que fue 
sobrepasada en el primer en- 
vión por Bigarade y Agitée, 
aquélla por media cancha y 
la terdilla por afuera. Metros 
más adelante parecía que la 
de Benvenutti quebraría la 
resistencia de la pupila de 
Emilio Vitale, pero un par 
de palazos bien administra- 
dos per Etchart le hizo ase- 
gurarse la carrera, distan- 
ciándose nuevamente y lle- 
gando al disco con 2 cuerpos 
de ventaja sobre la amar- 
ga terdilla. Tercera a uno y 
medio quedó Ronde de Nuit, 
que dejó última a Mama 
Rupán. Nuestra candidata 
exclusiva Bigarade volvió al 
pesaje en medio de los aplau- 
sos de los aficionados, que 
se hicieron extensivos a su 
jinete per la serena conduc- 
ción a que la sometió. 


Rodó Live Wire en la 8* Carrera; 
el Jockey Juan Camoretti, lleso 


A los pocos metros de haberse registrado la largada 
de la 8* carrera, se vio rodar a la yegua Live Wire, diri- 
gida por Juan Camoretti, quien resultó jleso en Ja eaída, 
2 tal punto que entró al pesaje por sus propies medios. 
Cabe señalar que Live Wire se reincorporó siguiende en 
la lucha y en los tramos decisivos se recostó en Melé- 
dica, que corría con la victoria asegurada. Ea pupila 
de Lapistoy trastabilló, perdiendo acción y no obstante 
que Ciafardini la hizo reaccionar en gran forma, ne 
pudo impedir que Rabiada sacara provecho del ineonve- 
niente para postergarla en la llegada por media cabeza, 
distancia por la cual, la hija de Tatán, pudo a su vez 
contener a Oblation. 


iban superando los primeros metros la lucha se tornaba más brava. 
Eslevena y Thessalie corrian muy cerca entre sí, jugándose pre- 
maturamente y muy cerca de ellas Mar Serena. Por les 366 me- 
tres Eslovena lograba separarse de la favorita Thessalie, que e0- 
menzó a perder aire, mientras avanzaban Timide y Pantera Real, 
las que en guapa lucha dejaron atrás a Eslovena y se jugaren por 
el triunfo, cruzando la meta casi en una línea. Hubo bandera 
verde y el photochart confirmó el triunfo de Timide por el pescuezo. 


3* Carrera Pr. SOCIEDAD GREMIAL DE VAREADORES 1100 Metros 


(En esta carrera comenzó la Apuesta Triple) 
CABALLO JOCKEY  N» Ganad. Placé Divid. 


TIMIDE 56, C. Sauro 66050 
Pantera Real 56, N. Yalet 187800 
Eslovena 56, R, Amadeo. 
Thessalie 56, A, Etchart . 
Cantamal 56, A. Sánchez. 
6 Black Lilly 56, J, Torres 
La Talladora 52, V. Garay (2) 
UValán 56, C. Domínguez (5) 
Mar Serena 56, R. Cariaga (10) 
Mi Niña 56, G. Pérez . (1) 
Manchera 52, H, Ventura (15) 
Balsera 56. E. Olguín . (17) 
U Upa Bonita 52, H. López. (18) 


Pag. 
(16) 
(3) 
(12) 
(6) 
(8) 
(19) 


31400 
55800 
60900 
227100 
83950 
123300 
33000 
25200 
7800 
6350 


53,66 9,20 
b— 
5,10 


38.40 
30.88 
4.48 
11.40 
7.50 
49.) 
40.70 
151.10 
154.60 
518.30 
29.80 
296.30 


. Total del pozo: 

del vale: $ 4.698,20. 

No corrieron: Abracadabra (1), Brutosska (4), Manulani (7), 

Metalla (9), Virazón (13) y The Cate (14), Ganada por el pescuezo: 

la 3» a % de cuerpo. (Bandera verde para el 19%, 3 y 6% puestos). 

Tiempo: 1'6''1/5, Cuidador: J. A. Lema. Caballeriza: Lit Slam. La 
ganadora es hija de Tahoe y Scurry. Edad: 3 años. 


Se largó con 13' de atraso 
| 4a; CARRERA] facilidad se anticipó a Remy Mar- 

tín, en 236215 y pagó Ja bonita 
recompensa de $ 10.— piloleado por Cayetano Sauro, que com- 
pletó un valioso doblete, Dispuesta la marcha se vio salir en ga- 
nancia a Valor, con poca diferencia sobre Egipciano, cerca del 
cual iban Michimango, Principe Mezquino, Remy Martín y Raser. 
A medida que fueron descontando el primer tramo la lucha tomó 
firme fisonomía. El lote se deslizó por la resta opuesta en fila jn- 
día y al llegar a los 1.800 metros mantenía cuatro cuerpos el pun- 
lero, perseguido ahora por Michimango. A dos cuerpos de éste 
Egipclano, con dominio sobre Remy Martín. Y sin registrarse otras 
variantes de consideración el lote se estiró por la recta final, donde 
avanzó con renovados bríos Michimango y en los 400 pasaba a do- 
minar, para tomar un par de cuerpos, que mantuvo bien hasta 
eruzar la meta, escoltado por Remy Martín, detrás del cual quedó 
Egipciano. Cuarto, Valor y quinto Raser. 


Pr. “PROVINCIA HERRERA” 2500 Metros 


(En esta carrera continuó la Apuesta Triple) 
LO JOCKEY  N> Ganad. Plucé Divid. 


No necesitó ¡mucho Miehimango 
para ajustar cuentas en la segun- 
da parte de la triple. Cen toda 


4e Carrera 


120300 
190150 
89500 
39250 
153050 
9950 
7800 
23250 


ME 


(1) 787650 
(10) 2049450 
(12) 891900 
(5) 288050 
(4) 1186600 
(2) 38700 
. (13) 197300 
M. García (3) 132350 


Vales del ganador: 1.078. Getiuación del 


ANGO 56, Sauro. 10.— 
R. Martín 56, L. Martinez 
Exipciano 56, A. Sánchez 
Valor 56, F. Maldonado . 

5 Raser 56, A. Etchart 
Caracala 56, A. Pauleau 
Baxer Red 56, G. Pérez 

U F. Mezguino 53, 


TOTALES: ...... 
APUESTA TRIPLE: 
vale: $ 20.905,40. 


2,30 
2,20 
2,50 


$£ 


Sbado 
Ss 


FE222 


Bigarade defendió con éxito el voto exclusivo de CRONICA, en la carrera más im- 
portante del programa realizado ayer en Palermo. La pupila de Emilio Vitale, que 
contó con la hábil dirección de Aníbal Etchart, venció por dos cuerpos a Agitée, en 
2'17”. Tercera se mantuvo Ronde de Nuit, que corrió en punta desde el principio 
y cuarta —última—, muy lejos, Mamá Rupán, que realizó una pésima performance: 


TIMIDE INICIO LA TRIPLE | 
DE EXOTISMO EN PALERMO 


Una Timide que perdió la vergúenza en la tercera de 
ayer, castigada reciamente por Sauro, inició la triple 
que de arranque y para sus 6.288 vales la cantidad 
de pesos 4.698,20. Luego, y para no quedar rengo, Sau- 
rito completó doblete con Michimango, ganándole muy 
fácilmente a Remy Martín que poco hizo por la rina, 
pasando sus vales a la corta, donde Exotismo, aviván- 
dose de golpe le hizo flor de boleta a Caro Figlio, de 
quien había entrado muy lejos en sus últimas presen= 
taciones. Gran sport de la triple y gran doblete de Sauro, 


TOTAL 206062 
4+ CARRERA 
SEGUNDA DE LA TRIPLE 
Competidores Vales Valor 
M'IMANGO 1078  26995,40 
Caracala 23 1272173,90 
P. Mezaquino 64 457187,50 
Raser 31294,10 
Valor 2 191241,80 
R. Martn 10166,70 
Egipelano 29796,30 
361234,50 


3+ CARRERA 

PRIMERA DE LA TRIPLE 
Competidores Vales Valor 
La Talladora ... 2228 13132,80 
P. eal 1395  2110,30 
Ualán 6856 4267 
'Thessalie . . 69524 426,80 
'Cantamal .. 27363  1089,30 
M. Serena 1093 26770.30 
Mi Niña . 3594 — 8141,30 
Eslovena + 32020 913,80 
Mancrera 333 S7867,20 
TIMIDE 6228  4698,20 
Balsera ... 4957 > 
U. Bonita s22 NOTA: Quedaron sin canjear 34 
B, JLilly ........ 37169 vales. 


5* CARRERA - ULTIMA DE LA TRIPLE 


A Gan. 
39347, 10 
65500,20 


177861,70 


A Placé 
9836,80 
16375, — 
elExotísmo 
44465, 20 


Competidos 
C. Figlio 
EXOTISMO 
Savant  ..... 
Privilegiado 


Dividendo de la triple (Timide, Michimango y Exotismo)' pesos 
65,500.20, A placé (Tímide, Mich mo y C. Figlio): $ 9.836,80. 
Fueron pagados 60 vales de Rolite azón de $ 26.995,40, cada uno, 
NOTA: Quedaron sin canjear 5 vales. 


A ÁA _ ----———+=+424+4+41 


No corrieron: Durero (7), Atamber (8), Apero (9), Loboco (1D), 
Rear Guard (14), Campo Adentro (6) retirado. Ganada por 24 
cuerpos; el 3% a rios cuerpos. (Bandera verde para el 3v y 6% 
puestos). Tiempo: 2'36''215. Cuidador: A. FP. Giovanetti. Caballe= 
riza: Tia Pachona. El gunader es hijo de Hokusail y Mimochela. 
Edad: 3 años. 

NOTA: Faltando 200 metros el jockey de Baxar Red desmonta, por 
haberse quebrado Ja mane derecha. 
Se largó con 7 de atraso 


5 Carrera Pr. “PROVINCIA COCLE” (Especial) 1000 Metros 


(En esta carrera finalizó Jo Apuesnia Triple) 
CABALLO JOCKEY Ne Ganad. Pko9 Divid. Pag. 


R. C'ardini —— 5,10 
Etchart . 
N. Yalet 
Nardi 


(2 
(59) 
(4) 
(3) 


1052800 
2171800 
597400 


2,40 
9), 
con Exotismo 


3 Privileglado 
4 Savant 53, O. 


3822 
pOzG6 nuevo; $ 27.316.3 
. Dividendo a ganador: 5 


$ 3,70. 


El Barbaublanca (8), 
Rolito (7) retirado. 

- 215. Cul 
ganador es hija 


APUESTA TRIPI 
les del ganador: 334: del 2* 
A placé: $ 9.836,80. 
Dividendo de la apuesta combinada 1-2: 


No corrieron: Rolido (5), Quiéntedice (6), 
Dinazarde (9), Clariver (10), Lucky Man (11) 
Ganada por el pescuezo: el 30 a 1% cuerpo. 
dador; J, F, Penna. C leriza: Doble R. 
de Carapálida y Exótica. Edad: 6 años. 

NOTA: Fue retirado después del paseo preliminar Rolito, por su= 
frir un trastorno orgánico, y es medificado el pozo de la 
triple que queda en $ 27.546.364,20. 


Se largó con 7 de ntraso 


6* Carrera Pr. REPUBLICA DE PANAMA (Especial) 


CABALLO JOCKEY  N% Ganad. Plueé 


20. Va. 
2.500,20, 


2200 Metros 
Divid. Pag. 


i— 


Pe 
57% 


(5) 1125950 
(1) 1584530 —— 
(2) 1170408 —— 


la uóxina smiauies jo) 


1 BIGARADE 54%, Etchart 
:2 Apitée 57, O. Nardi 
3 R. de Nuit 561%, Irigoyen. 


(Continúa en 
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Bnenos Afres 


En el quinto turno de la reunión se 


¡lefeciuó la disputa del premio espe- 
cial Provincia Cocle, un handicap pa- 
ra todo caballo de tres años y más 
edad ganador, con una recompensa 
de $ 480.000 y que contó con la par- 
ticipación de cuatro elementos, ya 


EXOTISMO ADELANTO ONCE CUERPOS 
¿ Venció a Caro Figlio 
en el Provincia Cocle 


que la nómina quedó reducida por el 
retiro de Rolito, que sufrió un tras- 
torno orgánico, El más alto peso de 
la carrera le correspondió a Caro 
Figlio, que otorgaba ventajas a todos 
sus rivales y que gravitó en su des- 
empeño, ya que fue vencido por Exo- 


tismo, que días antes había quedado 
lejos detrás suyo en San Isidro. El 
hijo de Carapálida y Exótica venció 
al pupilo de Salvati por el pescuezo 
en 59"2|5, persiguiéndolo todo el ti- 
ro, logrando quebrarlo pocos metros 
antes del disco. 


Palosionió y para todo el ES fue la fija gratis de la 
primera carrera de la víspera en el circo metropolitano 
que se hizo sin susto y a razón de $ 4,80 por cada dos. 


Largo tiempo caracolearon los competidores detrás de 
las cintas, pero en cuanto el starter los tuvo alineados hizo 
elevar las cintas partiendo en buena forma con ventajas 

para Caro Figlio merced a sus grandes velocidades. Im- 
| mediatamente Ramón Ciafardini puso a un cuerpo a Exo- 
 tismo, mientras cerca se desempeñaban Privilegiado y 
Sayant. Frente a las populares el favorito llevaba dos 
cuerpos al de. Penna mientras los demás no se les despe- 
papan corriendo muy abiertos. Cuando los pingos a toda 
velocidad llegaron a los últimos trescientos metros, EXo- 
tismo se fue acercando paulatinamente a Caro Figlio que 
pordía acción a pesar de los requerimientos de su piloto, 
mientrzs que más atrás ya Privilegiado había desplazado 
a Savanmt que quedó último. Faltando doscientos metros 
Caro Figlio conservaba medio cuerpo a puro corazón, ya 
que el Carapálida se lo “comía” a cada trancazo. De esa 
jorma y paulatinamente, Exotismo fue dominando a Caro 
Fislio llegando a la raya con un pescuezo de ventaja a 
su favor. Tercero se clasificó Privilegiado y último Savant. 


(Viene de la página anterior) 


* M. Rupán 56%, E. Jara (3) 1717000 4.60 
[NOMAD > ojete: 5603950 

Dividendo de la apuesta combinada 4-1: $ 26,50. 

No corrieron: Celada (4) y Roloway (6). Ganada por 2 cuerpos; 
1.3% a 1 cuerpo. Tiempo: 2'17”. Cuidador: E. M. Vitale. Ca- 
valleriza: Indecis. La ganadora es hija de Seducior y B. Orange. 
Edad: 4 años. 

Se largó con 10” de atraso 


CANDIDATA DE CRONICA 


En gran forma Snow Cake se ad- 
judicó el premio Provincia Colón. 
Dispuesta la lucha se vio al frente 
a Mataldi, que corrió por espacio 
de 100 metros, donde pasó Ca- 
malote y se colocaba segundo Falstaff. Más atrás quedaba Mataldi 
y los restantes apareados. A medida que iban descontando el pri- 
mer tramo se aljaba el puntero y en los 400 metros llevaba cuatro 
cuerpos a Falstaff, a dos del cual seguía Snow Cake, con muy 
buena acción. Y sin registrarse otras variantes el lote desembocó 
on la recta final, donde guapamente trató de mantenerse Camalo- 
te, pero a medida que iba aproximándose a la meta reducia su 
rendimiento y no pudo contener la carga de Snow Cake, que pasó 
bien en los 300, para contener con gran acción a Falstatt, que lo 
escoltó a un cuerpo y medio, Tercero quedó Tartarus. 


'ARRERA 


Te Carrera . “PROVINCIA COLON” 1800 Metros 

CABALLO JOCKEY  Nv Ganad. Placé Divid. Pag. 
15. CAKE 56, A. Sánchez . (10) 2321300 126150 5,40 2,80 — 
2 Falstaff 56, J. Torres (2) 2620550 231250 2,40 4.80 
3 Tartarus 56, H. C'ardini (8) 684350 51150.. 18.40 
4 Mataldi 56, .O.. Nardi ... (11) 564300 37450. 22.30 
5 Bálsamo 56,.,R. C'fardini (9) 458850 48400 27.40 
6 Trajano 56, A. Etchart . (6) 203700 29450 61.90 

Camalote ' 56, J. Ortiz .. (12) 195650 115750 6.46 
U Che Julio 56, J. Martino. (4) 86300 15300 146.10 

MONADA a lares 8885000 655200 

LLAVE GANDORA 1-2 (Snow Cake-Falstatf): $ 6,20. 

No corrieron: Choel (1), Traslado (3), El Taura (5), Metacarpo 
(7) y Martincho (13). Ganada por 1% cuerpo: el 3> al hocico, (Ban= 


dera verde para el 2% y 4% puestos). 
J. A. Maldotti. 


Tiempo: 1'49''1/5, Cuidador: 
Caballeriza;: Sporting Club. El ganador es hijo. de 


Snow Cat y Bonita Clara. Edad: 3 años, 
Se largó con 7” de atraso 
En -un- desarrollo accidentado se 
impuso Rabiada, -en la penúltima 
8a. CARRER lucha. -Yalavi inició - la marcha 
v -en- su persecución se ubicaron 


Melódica, Darling Empire, Eyeball. 
adas. Á poco andar rodó Live Wine 
y se repuso rápidamente, guiendo la carrera cerca del pelotón, 
sin jockey, que quedó en la' cancha. En mitad de la recta pasó 
Oblation, cerca suyo iba Live Wine, sin dirección y cargando Me- 
lódica, que pasó en los 300, pero se le recortó Live Wine y su 
Jockey debió sofrenarla, lo que aprovechó Rabiada por el lado 
de afuera para adjudicarse el triunfo por escaso margen. Se man- 
tuvo segunda Melódica y tercera Oblation. 


8* Carrera Pr. VII CONG. PANAM. DE FARM. Y BIOQUIM. 1100 Mts. 


Oblation y las restantes 


CABALLO JOCKEY - No Ganad. Placé Divid. Pag. 
1 RABIADA 57, J. Corso .. (1) 551300 65650 26,60 4,70 — 
2 Melódica 56, H. C'fardinl (5) 2087800 187050 2,90 1 
3 Oblation 53, O. Tévez (10) 1989850 123150 3,40 7.30 
4 Cataluña 53, O. Nardi .. (16) 500200 44100 29.40 
5 D. Empire 53, £. Sánchez (11) 981800 73200 14.9 
6 Yalaví 53, J. Torres (8) 2609100 - 209850 5.60 
Cascalera 56, J. Caro (3) 56600 11950 259.90 
E. Gris 56, J, Gutiérrez (4) 124800 28850 117.80 
Live Wire 56, J. C'oretti (6) 591800 64800 24.80 
MOVIMIENTO PORTUARIO 
ENTRAN HOY 


Nombre Pabellón | Procedene] Carga Giro Hora 


Monte Urbas:¿| Español | Génova General [Dique 4 13 

San Jorge Argentino| Camipana | Petróleo |Dna, Inflam. 9 

San Lorenzo | Argentino| La Plata | Petróleo |Dna. Inflam. 13 

Lambros Liberiano | Rosario Completa1| Dársena D 8 

Yvonne Griego Rada Lastre Dársena D s/h 
SALEN HOY 


Nombre Pabellón [Sale de 


Yvonne 


Vestino 


| Caria 


1D. Sud 1] Lastre 
ENTRARON AYER 


Pabellón 


Griego Rada 5 


Nombre Proced. Giro 


Carga 


Duquesa Grigeo Londres General Dock Sud 1 
Mtro. Lobos .| Inglés La Plata Petróleo | Dársena E 
F, Alcorta Argentino| S. Lorenz Petróleo Dársena, Este 


El Embajador de Panamá 
Donó una Artística Copa 


Luego de disputado el premio especial República de 
Panamá y en una reunión privadísima, ya que la prensa 
no-fue invitada, el señor Embajador de la república her- 
mana, hizo entrega de una artística copa al propietario 
de la yegua Bigarade, que se impuso en el citado evento. 
Con elocuentes palabras el dueño de la caballeriza Inde- 
cis, agradeció el gesto, desarrollándose luego una amable 
reunión, donde se vertieron conceptos muy elogiosos so- 
bre las actividades turfísticas de Panamá y Argentina. 


Cepita 56, O. D'guez ... (7) 338250 33750 43.40 
Virginhota 53, R. Rutti . (14) 67150 11900 219.— 
U Eyeball 53, A, Etchart . (13) 462200 57200 31.80 
LOTA cio 10360850 911450 
NOTA: Al largar rodó Live Wire, dando por tierra con su piloto 
que resultó ¡leso, 

LLAVE GANADORA 1-2. (Rabiada-Melódica): $ 47,50. 

No corrieron: Clariver (2), Chabacana (12), Sherpasa (15) y 
War Baby (9) retirada. Ganada por Y% cabeza; la 3 a 1% cabeza. 
(Bandera verde para el 1%, 4» y 6% puestos). Tiempo: 1'6''4|5, Cui- 
dador: M. Santander. Caballeriza: Emi. La ganadora es hija de 
Lover y Rabieta. Edad: 3 años. 

Se largó con 5' de atraso 
Terminó la fiesta palermitana con 
el triunío de Beniamino, que fue 

9 € RRER cotizado favorito. En las preli- 


minares de la carrera, molestaron 
Sie Thao y Belmonte y cuando 
se serenaron, las cintas vibrando en el espacio libraban la ruta 
del éxito a la docena de competidores. Punteó Ausone y se afir- 
mó en la vanguardia, bajo el control de Ingeniero White, en pos 
del cual se ubicaron en este orden Gran Cónsul, Beiamino, Sie 
Thao y demás competidores. Sin mayores alternativas, el lote hizo 


su aparición en la recta final, con Ausone en punta, pero pron- 
to fue superado por Gran Cónsul e Ingeniero White, este úl- 
timo por los palos. Cargaron más adelante Beniamino, Belmon- 
te y Sie Trao y la lucha adquirió intersidad. En la parte de- 
cisiva de la carrera, era evidente el dominio de Beniamino, que 
se impuso por uno y medio cuerpo sobre Sie Thao. 
9 Carrera Pr. “PROVINCIA DARIEN” 1600 Metros 
CABALLO JOCKEY N% Ganad. Placé  Divid. Pag. 
1 BENIAMINO 52, Ciafardini (14) 3168450 170850 5.—..2,40 — 
2 S, Th2o 52, A, Etenart ... (16) 1410350 87100 11.30 
3 L White 52, J. Torres.... (12) 2715500 173350 5.80 
4 Belmonte 52, I. Leguisamo (10). 1227650 94650 13.— 
5 G. Cónsul.54, O. Domínguez (17) 561600 43150 28.40 
6 Sagain 52, J. Martino (8) 171100 25600. 93.50 
Chapul 57, A. Sánchez (1). 417900 35900 38.20 
D, Manolo 54/50, F. Fagín (7) 60150 9250 258.70 
Istrión 52, E. Olguín ..... (9) 113100 14200 141.50 
El Dulzón 52, F. Irigoyen (11) 1155050 75000 13.80 
Ausone 50, V. Garay .... (15) 210250 23050 76.10 
U Thinkero 57, J. Walsh ... (4) 60200 10150 265.80 


TOTADES oe 11271300 872150 


No corrieron: Monticelli (2), G. Aventino (3), R. De Aragón (5). 
Bandón (6) y K. Knight (13). Llave ganadora, 5/6: $ 11.70. Ganada 
por 11% cuerpo; el 32 a 11% cuerpo. Tiempo: 1' 36” 3/5, Cuidador: 
J, F. Penna Caballeriza: Margus. El ganador es hijo de S. Cat y 
La Barrientos. Edad: 5 años 

Se largó con 7 de atraso. 


Julio F. Penna se “Corto” Solo 
al Frente Entre los Cuidadores 


grados en la víspera con Palostontos, 
Exotismo y Beniamino, 


Con la reunión realizada ayer en Pa- 
lermo, llegó a su término la actividad 
hípica de noviembre. Entre los cui- 
dadores se destacó Julio F. Penna, 


En lo que concierne al joc- 
key A. Etchart, que terminó 
ayer el castigo impuesto por 
el Jockey Club de Buenos Ai- 
res, logró una victoria por 
conducto de Bigarade, candi- 
data exclusiva de CRONICA 
en el cotejo más importante 
y estuvo a punto de ganar 
otras carreras, ,ue se €scapa- 
ron de sus manos por pura 
mala suerte. El jinete de Lo 
Cardales lleva ahora 83 vic- 
torias, y supera por una a J 
ra, que se halla suspendido y 
que ayer pudo actuar en el 
cotejo central, conduciendo a 
Mamá Rupán, con la que lle- 
2ó último entre cuatro. Etcharl 
convertido en el jockey del- 
nueblo, tratará de conseryar 
su puesto de privilegio entre 
os pilotos que actúan en Pa- 
lermo y San Isidro, cmo !> 
hizo desde el comienzo de la 
temporada, para lograr el an- 
helado triunfo estadístico. A 
continuación damos las 1 Ími- 
nas. de los profesionales qu? 
ocupan los primeros puestos 
hasta la reunión realizada ayer 


ANIBAL ETCHART 


uno de los profesionales más cotiza- 
dos de nuestro medio, que logró du- 
rante muchas temporadas, figuracio- 
nes descollantes, Con sus triunfos lo- 


El aprendiz Perfetto estuvo magistral en su cometido 


Volnay Impúsose en el! 
Pellegrini de Rosario '+ 


ROSARIO, 27 (De nuestro corresponsal). — Con la basa | 


del clásico Carlos Pellegrini, se cumplió la reunión del 
de Rosario. 


hipódromo Independencia, 
correspondió a Volnay, que 


a Super Flash, empleando 3'94/5 para los 3000 metros. 
Lo dirigió A. Barattucci, que obteniendo 4 triunfos, 
sigue su marcha para superar records. 


1? CARRERA — 1200 Mts. 
1? Glitter 56, $ 2,90 
2 Doña Carola 56, 

2? Tala Guapa 56, 
42 Cinderelle, 

Llaves ganadoras: 2-4; pe- 
sos 3,10 y 4-6; $ 11,50. 

No corrió: Satítica (2). 
Ganada por: % cpo.: empa- 
te. Tiempo: 1'13”3l5. Jockey: 
A. Barattucci. Cuidador: L. 
V. García. 

2% CARRERA — 1300 Mts. 
1* Golden Doll 54, $ 4,30 
2% Bandereta 54, 

3 Dorotele 54, 
49 Tía María 54, 


No corrió: La Concorde 
(2). Ganada por: % cpo.; 3 
cpos. Tiempo: 1'18"4/5, Joc- 


key: A, P. Maldonado. Cui- 

dador: C. A, Varela. 
Apuesta doble: $ 659.— 

3* CARRERA — 1400 Mts. 
19 Talco 56, . $5 4,80 
2% Amante 56, 

3% Fiscal 56, 

4v Sabadeño 56, 

Llave ganad.: 1-4; $ 20,90. 
No corrieron: Con Tutti 

(6), Cuadratín (6) y Sing 
Bird (11). Ganada por: 1 
cpo.; 3 cpos. Tiempo: 1'27”. 
Jockey: L. Carballada, Cui- 
dador: Angel Oliva. 

4% CARRERA — 1400 Mts. 
1? Mahores 56, $ 2,90 
29 Maquita 56, 

3 Coyness 56, 
4% Cuchara 56, 
Llave ganad.: 3-4; $ 15,30. 
Corrieron todos. Ganada 
por: 2 cpos.; 3 cpos, Tiem- 

po: 127”1/5, Jockey: A, A. 
Barattucci. Cuidador: A. Pa- 
lacios. 

5% CARRERA — 3000 Mts. 
1* Volnay 62, $ 2,80 


triunfos, 


en Palermo, en los once me- 
ses de este año. 


Cuidadores 


PENNA, Julio EF. ........ 66 
LAPISTOY, Juan .. 397 
SALVATI, Alfonso L. . 44 
ETCHECHOURRY, J. C. 22 
MARTIN, Francisco 22 
LEMA, Sergio ..... 19 
MALDOTTI, Juan A. .... 18 
BENVENUTTI, Guido .. 17 
COSTA, Felipe A. ...... 17 
FREGONUISLE, José 16 
GIOVANETTI, A. J. 5 16 
VITALE, Frercisco D. .. 13 
Jockeys 
ETCHART, Aníbal ....... 83 
JARA, Eduardo ......... . 82 
CIAFARDINI, Ramón ... 60 
SAURO, Cayetano .... 51 
TORRES, Justo .... 47 
COSENZA, Oreste 41 
SANCHEZ, Adolfo .. 38 
TEVEZ, Osvaldo 35 
NARDI, Oscor 32 
ZAPATA, Rodolfo 30 
CIAFA”DINI, Héctor . 27 
LEGUISAMO, Irimto .... 22 


. 8% Carrera — 1200 metros 


Lapistoy, que es quien lo sigue. 


La victoria le 
por 2 cuerpos se adelanté 


2% Super Flash 60, 
39 Handsake 60, 
4 Aguañón 60, E 
Llave ganad.: 1-5; $ 4,40, 
No Corrió: Unini (6). Ga= 
nada por: 2 cpos.; % cpo, 


Tiempo: 3'9"4|5, Jockey: A, 
Barattucci. Cuidador: L, Y, 
García. 


6* CARRERA — 1400 Més. 


17 Rumores 57, 3 1180 
2% Vino Amigo 55, 
32 My King 57, 
49 Doliman 57, 
Llave ganad.: 4-6; $ 25,9. 
No corrieron: Cantor (7) y 
Ben Atou (8), Ganada por: 
el pzo; 2 cpos. Tiempo: Y 
27”. Jockey: R,. Solino, Cui= 
dador: J. H. Castro. 
Apuesta triple: $ 4.481. —J] 
a placé: $ 450.— 


7% Carrera — 1300 metros 
1? Trihué 55 5 740 
22 Bell Aire 53 S 
32 Sans Chagrín 51 

49 Fortius 57 

Llave ganadora 1-6; $ 4,20. 

No corrieron: Soldadito (3), 
Drap d'Or (7), Fellagh (10) y 
Crooner (11). Ganada por el 
hocico; 3 cpos. Tiempo: 1' 
19”3/5. Jockey: A. Barat=: 
tucci. Cuidador: A. Palacios. 


1* Príncipe Alegre 54 $ 6/20 
22 Ambleo 55 
3% Decio 62 
4% Limeño 58 

Llave ganadora 3-4; $7, 20. 
No corrieron: Mi Lance a 
Imtro (4), Marechiaro (b), 
Maiduro (7), Del Cerro E 
y Kinoto (a. Ganada por: 
1 cpo; 2 cpos. Tiempo: 1'13” 
3/5. Jockey: J. Funes. Cul-= 
dador: A. Palacios. 


totalizó 66 
nueve más que don Juan 


JULIO F. PENNA' 


IN PONER EN JUEGO TODAS 
US FUERZAS, GANO PLASTICA 


éxito previsto la reunión 

plida en el hipódromo de La 
lata, notándose mayor afluencia de 
jacionados al promediar la reunión 
ahí que, como de costumbre, se 


nes. La jornada se realizó con la base 
del premio especial Segundas Jornma- 
das Odontológicas Científicos Gremia- 
les, prueba sobre la distancia de 1200 
metros, en la que la victoria le co- 
rrespondió a Plástica, una de las más 


capaces del lote, según así también 
lo entendió el público que la consa- 
gró amplia favorita. La hija de In- 
caico, respondiendo a ese concepto, 
logró superar por 3 cuerpos a Elaine, 


los 1200. 


Hotara un repunte en las cotizacio- 


» La Carrera 
En momento propicio el largador libró el camino a 
rivales y de inmediato Recordación hizo suyo el pues- 
O de comando, seguida de más cerca por Barométrica, 
Plástica, Elaine, Aluba y Señal Verde. Pero la pupila de 
'oldi no duró mucho en el puesto de privilegio, pues 
postergó Barométrica, quedando entonces segunda a 
'9 cuerpos de la descendiente de Banyam II y superando 
'a su vez a Plástica, Neatly y Elaine, que corrían casi 
'en una misma línea. En pleno codo Plástica ganó colo- 
“caciones para una vez en el derecho, tras dar cuenta de 
ométrica, cortarse en ganancia, con las energías ne- 
0 as para contener las cargas de Elaine y Su Alma, 
"pero que no prosperaron más allá, que para obtener la 
“segunda y tercera colocaciones, lejos de la ganadora y 
separadas entre sí por dos cuerpos. Plástica contó con la 
eficaz dirección de Néstor Yalet, que en esa forma con- 
eretaba su segunda victoria de la reunión. 


RESULTADOS GENERALES : 


Para comenzar la reunión que se 
desarrolló en pista normal, los par- 
ticipantes de la primera se colo- 
caron tras las cintas con la sola 
% ausencia de Pontiff y en buen mo: 
mento el largador despachó el lote. Munidor se hizo punte-o, 
seguido por Stand By, Empaque, Encke, el favorito Vatinjus, 
Keen y los demás agrupados. Al pasar por los 600 corría Sta 
al frente acosado por Fifo, Keen y Vatinius y cuando ent 
in al tiro final lo hicieron con Keen punteando y muy ce 
le él Vatinius que trataba de avanzar por el lado de los pal 5. 
“En una carrera aparte siguieron los dos cabalios recorriendo la 
% a, imponiéndose el hijo de Harinoso por un cuerpo y med:> 
Vatinius que no encontró la fórmula para vencerlo, tercero 
rios cuerpos Cotorreo. 


2 Carr. Pr. CUMELEN 1200 Mis. 
3 (Pista Normal) 


' (En esta carrera comenzó Ja apuesta doble) 
CABALLO JOCKEY Noe Ganad. Placé Divid. 


A KEEN 57, A. Coloccio... 105375 
2 Vatinius 57, N. Pereyra (7) 226375 
| Cotorreo 57, J. Camaño.. (11) 
Stand By 57, M. Fernández (12) 
Empaque 57, H. Guerrero. (3) 
6 Fifo 55, H. Palavecino.... (10) 
El Carioca 57, C. Gamarra (4) 
Encke 57, R. Di Nitto.... (5) 
E K. Dolphin 57, R. Sárfiel (6) 
Munidor 57, E. Tadei (9) 
U Mañero 53, J. Vázquez.... (2) 


la. CARRERA 


(1) 3— 
2,10 


3,60 


1 


TODAS +00 voaca sa 511175 104700 

No corrió: Pontiff (8). Ganada por 1%% cps.; el 39 a vs. cps. (ban- 

dera verde para el 49 puesto). Tiempo: 1'1 5. Cuidador: M. 
ntander. Caballeriza: El Pintense. El ganador es hijo de Ha- 
noso y Ocurrenta. Edad: 4 años. 

3 Llave ganadora 1-4: $ 3,80. 

EE Apuesta doble: Total de vales: 27.905. Total del pozo: pesos 
009.160. Vales de ganador: 5,508 Cotización del vale: -$ 364,70. 

Se Jargó con 2 de atraso, : 


Al toque de campana partieron las 

competidoras del premió Alsacia, 

CARRERA saliendo Charter a indicar el ca- 
mino: a recorrer seguida: por Ta- 

F kay y. Vista Larga. Cuando pa- 
MI saron por los 1400 metros pasó Vista Larga al frente sacándole 
un cuerpo de ventaja a Charter, corriendo cerca de ella Takay 
y Tract en una línea, formando el resto un pelotón compacto. 
Sin mayores variantes se aprestan a entrar en la recta que de- 
fine y Takay pasa resueltamente al frente, pero seguida muy de 
cerca por Vista Larga, en tanto que Lonny trata de terciar en 
la lucha pegadita a las tablas. Los metros finales fueron a ri- 
gor de látigo, cruzando Takay y Vista Larga muy juntas, defi- 
miendo la bandera verde el triunfo de la primera” por' media ca- 
beza sobre Vista Larga que precedió. por tres cuartos de cuerpo 


pa Lonny. y 
2% Carr. Pr. ALSACIA 1300 Mts. 


(En esta carrera finalizó la apuesta doble) 
CABALLO: JOCKEY Ne Ganad. Placé Divid. 


1 TAKAY 57, P. Tárrago... (5) 189275 
Dt Larga 533/50, A.S'val (10) 81650 
009 Lonny '57/53, L. O. García (9) 88625 
4 Tucarita 53, A. Cufré (12) 76475 
'5 Baby Fhichi 57/54, O.B'sito (11) 17775 
“Tract o M. Carranza. (6) 86150 
Lonco Milla 57/53, Emmolo (3) 243275 15800 
(Charter 57, B. Arturo... (7) 135625 16825 

U (Travestei 53, R. Nístico.. (8) (con Charter) 

» 


TOTALES 917950 112575 
No corrieron: Madana (1), Ñonco Hué (2), F, de Feú (4). Ganada 
or l£ cabeza; la 3% a 3/4 cpo. (bandera verde para el lo y 49 
puesto). Tiempo: 1'57”2/5. Cuidador: J. L. Garrido. Caballeriza: 
arú. La ganadora es hija de Venturón y Chimpa. Edad: 4 años. 
Llave ganadora 3-5: $ 14,70. 
Apuesta doble. Vales de ganador: 
1.915,30. 
Se largó en hora. 
CANDIDATA DE CRONICA 


Con muy buenas. performances an: 
teriores y la buena; conducción del 
chico González ¡salíó de perdedo- 
ra Parlamentaria, Al producirse la 
suelta, partió la 'favorita Pampoin 
MI frente del lote, seguida de cerca por Parlamentaria, Prome- 
de, Alicita, Palmerita y el resto en fila india. Cuando pasa- 
por los 600 metros seguía al frente la favorita siendo com- 
ido el segundo puesto entre Parlamentaria y Promenade. De- 
on atrás el codo de Tolosa y cuando entraron en la recta vi- 
«que Pampoin venia bien pegada a los palos, cargando fuerte 
Costado Parlamentaria y muy cerca de ellas accionaba Pro- 
ladé y. cuarido faltaban unos 100 metros para el disco nota- 
que Palmerita por el medio de éstas se colocaba en muy 
ena posición: de ataque. Cruzaron muy juntas Parlamentaria 
ampoln, venciendo la primera por medio pescuezo con el tra- 
rde en alto y a otro pescuezo la mentada Pailmerita. 


Carr. Pr. PAPUSA 1300 Mts. 


(En esta carrera comenzó la apuesta triple) 
¡ABALLO JOCKEY No Ganad. Placé Divid. 


REA TARIA 56/53, G'lez (18) 197700 31075-:9,10y 3000 /= 
1156; AR DIAponte (5) 206825 28775, ¡blo 


28150 6,90 
15950 
13075 

9825 

2150, 
10800 


2,50 
2,90 
3,20 


1.049. Cotización del vale: 


| 3a. CARRERA 


Pag. 


empleando 11325 para 


3 Palmerita 56, J.R. García 
4 1, Dancer 56/54, JI.Gorrais 
5 Alicita 56/53, J. de Pina.. 
6 Popsy 56/53, A. Sandoval. 
Kafila 56, S. 
Cholica 56, J. Yalet...... 
Enpausa 56, E. Lerdá..... 
Sourabaya 56, O. Corbalán 
Geraldina 56, R.P.Ro'guez 
M. Linda 56/52, J. Srur.. 
Fanseria 56, N. Vismara.. 
S. Do) 56/52, R. Barrio'vo 
Recordable 56/52, S. Ma'li 
Promenade 56, B. Arturo. 
Mis Colores 56/55, D'Elía, 
Miplata 56/55, A. Sosa.... 
U Ormessona 56/54, M.Ca'za, 


(23) 
(21) 


181575 
41275 
61600 
38850 

750 

103100 

124425 


179.40 

36.10 
591.10 
987.90 
563,40 


TOTALES 


No corrieron; Borica (2), Meme. (8), Faleira (12), Una Nena 
(16), Balsera (17) y Quickly (25). Ganada por el pescuezo; la 34 
el pescuezo (bandera verde para el 3% y 5% puesto). Tiempo: 
1'21”3/5. Cuidador: F. Silvestre, Caballeriza: Latitita. La gana- 
dora es hija de Tronches y Para Edad: 3 años. 

Llave ganadora 2-5: $ 13,30, 

Apuesta triple. Total de vales: 114.520, Total del pozo: pe: 
sos 8.245.440. Vales de ganador: 15.648, Cotización del vale: $ 526,90. 


Se largó con 11” de atraso. 
CARRERA. 100 metros, partiendo Arata'en la 
descubierta, seguido -por Frontón, 
el favorito Dubonnet, Raschid, Indio Bonito, Druso, agrupándo- 
se los restantes Por los 1400 metros llevaba Arata 2 cuerpos a Sil- 
ver Tower ya varios, venian Frontón 'y el resto. Sin novedades 
en la punta llegaron a desembocar en la recta final y la ventaja 
de Arata era de 1 cuerpo sobre Silver Fower que aventajaba por 
medio a Raschid. Siguieron descontando los metros finales y el 
hijo de Prince d'Or bien conducido por Néstor Yalet, debió. es- 
merarse para contener la fuerte carga de Silver Tower primera- 
mente y después de Raschid, siendo esta última de tal envergn- 
dura, que el fallo fue de 1 pescuezo. e 


42 Carr. Pr. GAZFTAMBIDE 2100 Múts. 


(En esta carrera continuó la apuesta triple) 
CABALLO JOCKEY Nov Ganad. Placé Divid. 


1 ARATA 57, N. Yalet..... (2) 
2 Raschid 57/54, J.G'zález.. (13) 
3 S. Tower 57, P. Tárrago. (10) 
4 Dubonnet 57/53, J. Pertto (4) 
5 Druso 57, N. Vismara.... (17) 
6 L Bonito 57/54, O, Brandi (1) 

Sorrentino 55, C. Gamarra (5) 

Frontón 54/55, A. Sandoval (12) 

Punchestown 54, P. Sierra (14) 
U Conati 54, A, D'Aponte.. (19) 


Aprovechando un buen momento el 
tarter despachó el Jote que dispu- 
aría el premio Gaztambide sobrt 


Pag 


34750 
17650 
36250 
STATS 
35215 
150 
3725 
15975 
10875 
4090 


7,60 3,10 
4,20 
q 


43050 


TOTALES 1546250 204625 
No corrieron: Irlander (3), Winchester (6), Snow Cry (7), Pen- 
daño (8), Genialidad (9), Se Coló (11), Eficaz (15), Restauro (16) 
y Don Manolo (18). Ganada por el pescuezo; el 3 1 cuerpo 
Tiempo: 2'13'1/5, Cuidador: S. L. Bello. Caballeriza: 15 de Abril 
El ganador es hijo de Prince d'Or y Actriz. Edad: 4 años. 
Llave ganadora 1-5: $ 40,40 


a triple; Vales de ganador: 2.493, Cotización del vale: 


largó con 9' de atraso. 
En el premio Vitalicio, prueba en 
la que se definía la apuesta tri- 
5a. 10) RRER ple salieron muy juntos los com- 
petidores dispuestos a no quedarse 
fuera de la repartija, Yaverán 
haciéndose honor se puso al frente, siendo seguido por Jubile, Sao 
Chirino, Trépano, cotizado favorito, Turbador, Mingolo y los de- 
más en fila india, Pasaron por los 600 siempre con Yaverán al 
frente pero muy comprometido por Trépano, Jubile y Mingolo. 
Al entrar en la recta Trépano trata de dispararse, pero Sandoval 
no le da ventajas y apurando a Mingolo lucha hasta que faltan- 
do 209 metros empareja su línea y tras de correr breves metros 
apareados lo despide, arribando al disco con dos cómodos cuer- 
pos de ventaja defendiendo bien los 584 vales confiados a su cus- 
todia, que repartieron palo de lucas por barba. 


52 Carr. Pr. VITALICIO 1500 Mts. 


(En esta carrera finalizó la apuesta triple) 
CABALLO JOCKEY  Nv €tianad. Placé Divid. 


MINGOLO 56/53, S'doval (18) 436625 46350 
Trépano 56/54, LI Gorrais. (11) 867875 
Alfrat 56/52, R.Ba'nuevo. (20) 17200 
Bonavena 56, A:A.Do'guez (10) 338975 
Jubile 56/53, N. Fernández (19) — 21375 
Turbador 56, J. Lago (16) 262725 
Sao Chirino 56, R.P.R'guez (1) 17175 
Saco Blanco 56, A.A.R'guez (2) 163125 
Curro 56, C. Gamarra.... (6) 2875 
Arquitecto 56/55, S. Maciel (9) 2825 
Yaverán 56, F. Echagúe.. (12) 41700 
Jalisco 56/52, H. Ferro... (15) 6275 
P Tully Bar 56/54, P.Torrilla (5) 45450 


Pag. 


7,40 2,60.  — 
2,40 3.70 
11,60 188.70 

9.50 
151.80 
12.30 
189.— 
19.90 
75.70 
1.149-10 
77.80 
517.30 
91.50 


TOTALES 2254400 

No corrieron: Tallante (3), Queupan (4), Quijotesco (7), Mous- 
tique (8), Tifón (13), To Be (14), Mordisquito (17) y Rear Guard 
(21), Ganada por 2 cuerpos; el 39 a varios cuerpos (bandera ver- 
de para el 30 puesto). Tiempo: 1'33''4/5, Cuidador: E. L. Clerc. 
Caballeriza: Tres, El ganador es hijo de V. Roll y Auténtica. 
Edad; 3 años. 

Llave ganadora 4-6: $ 7,10 

Apuesta triple: Vales del ganador: 584: del 2: 
do a ganador: $ 11.295,10; a placé: $ 1.737,70. 

Se largó con 11 de atraso. 


6* Carr. Pr. 11 JORN.. ODONT: CIENTIFICOS GREMIALES 1200 Mis. 


CABALLO JOCKEY Nov Ganad. Placé Divid. Pag. 


PLASTICA 51%, N. Yalet 942825 
Elaine 59, P. Tárrago. 123275 4412 3,10 
Su Alma 57%, N. Vismara (3) 290775 21550 4,20 
Barométrica 5416, A.S'doval (6) 342550 2 5 
Recordación 51, F. D'Elía: (11) 75375 12650 
(Ambari 53, O. Richeri.... (9) 343950 3125 
S. Verde 51, B. Arturo... (4) 259050 31950 
Neatly 56%, M. de Marco (5) 584175 75 
(Bailabien 51, H.Palave'no (10) (con Ambari) 

U.Aluba 50,40. Gamarra»... (71) ¿¿2750% ¿5500 


949. Dividen- 


(8) 
1) 


51675 5,10 2,90 — 
39.50 
16.70 
14.20 
64.70 
14,10 
18.80 
8.30 


119.60 


Mingolo Completó una Triple 
de Rendidor Sport: $ 11.295,10 


Aunque no fue de los llamados de alto vuele, jgual- 
mente resultó provechoso el dividendo de la apuesta tri- 
ple del hipódromo de La Plata. Integrada mediante Jas 
vieterias de Parlamentaria, Arata y Mingolo, los que tu- 
vieron la suerte de acertarla, cobraron a razón de pesos 
11.295,10 por cada vale apostado. En cuante a placé, el 
dividendo fue de $ 1.737,70 y correspondió a los apesta- 
dores de Trépano, que se clasificó segunde del bijo de 
Victory Roll y Auténtica. 


No corrió: Niedlich (2). Ganada por 3 cuerpos; la 3» a 2 cuer 
pos (bandera verde para el 3v y 5* puesto). Tiempo: 113215. 
Cuidador: P. R. López. Caballeriza: N. Oscar. La ganadora es hija¡ 
de Incaico y Vitelia. Edad: 4 años, 

Llave ganadora 1-5: $ 11,10, 


Se largó con 10' de atraso, 
Noticiera resolvió a su faver +l 
: cotejo de séptimo turno, respon- 
Ya. CARRE diendo a sus buenas E 
teriores y sobreponiéndese a los 
riesgos propios de Ja reprise. 
Cuando se iniciaron las acciones se vio a Buscame en el puesto 
de comando, seguida por Chochera, Zulma Mónica y Virgule, des 
de las colocaciones inmediatas, Por los 1000 metros pasó Virgule 
al segundo lugar, al tiempo que también adelantaban Sherpasa, 
Hirosaki, Rencontre y Noticiera. Una vez en el code se juntaron 
varias rivales en la punta y al ingresar al derecho ne existian 
mayores diferencias entre Hirosakí, Noticiera, Buscame y Virgule, 
de las cuales logró sacar ventajas la hija de Babu's Pet, que en! 
el momento de cruzar el disco lo hizo con 2 cuerpos sobre Bus- 
came, que a su vez, por 4 cuerpos, dejó tercera a Virgule. 


7? Carr. Pr. NOTA ALEGRE 1400 Mis. 
CABALLO JOCKEY Nov Ganad. Placé Divid. Fag. 


NOTICIERA 56, J.Domed (2) 623350 
Buscame 56, P. Sierra.... (4) 463650 
Virgule 56, N. Yalet. (13) 2 5 
Ventiladora 36, A. val... (10) 
Preanuciación 56, J. A'rez (8) 
5 Hirosaki 56, N. Vismara.. (15) 
Bebucha 56, J. Vázquez... (3) 
Sherpasa 57, R. P, R'guez (9) 
La Biola 56, R. Ledesma.. (11) 
Rencontre 56, F. Lerma... (16) 
Sonrosa 56, 1. Gorrais.... (17) 
Zulma Mónica 56, R. (19) 
La Nyangal 56, P.Tárrago (20) 
U Chochera 56, C. Botta.... (14) 


3,10 
4,10 
5,20 


31.60 
22.80 


136125 
19625 


TOTALES . 3762500 
No corrieron: Tip (1), Caldia (5), Tres Banderas (6), Virgin= 
hota (7), Toreh Song (12) y Renalita (18), Ganada por 2 cuerpas; 
la 3" a 2 cuerpos, Tiempo: 12735, Cuidador: J. M. Bequin, Ca- 
balleriza: Zumayita. La ganadora es hija de Babu's Pel y N. 
Fresca. Edad: 3 años. 


Llave ganadora 1-2: $ 20,70, 
Se largó con 11” de atraso. 


Con el triunfo de Orquit final 
z6 la reunión platense, trayenda 
enancado un dividende de $ 35 ¿ 
ganador. Salió en punta Prob 

pero enseguida lo  reemplazaro! 

Piratón, acomodándose más adelante Gamay, Orquít 
En los tramos  decisi la lucha se hize intensa entre 
Condotiero, que ganó rápidamente posiciones y a rigok- 
se acercaron al disco, prevaleciendo Orquit por media 
Tercero, a varios cuerpos, finalizo Semifeo, de atro- 


8a. CARRER 


Papelero y 
y Semifeo. 
Orquit y 
de látigo 
pescuezo, 
pellada. 


8? Carr. 
CABALLO 


Pr. TRAFALGAR 


JOCKEY  Nv Ganad. Placé 


163475 
340000 


1600 Més. 


Divid. Pag. 


ORQUIT 57/54, J, Gzález 

£, A. Sval 

C. Gamarra 

53, C, Buden.. 

Liberal 5, A. Sosa... 

Piralón , L. Angulo.... 

Desme'riado 53/51, Gorrais 

Arnaldín 52, A. Pauleau.. 
Papelero 58% 

R. Blanco 52 S 

Churrón 51, J. 1 

Akain 5616 [521% 


(13) 
(14) 
(9) 
(6) 
(2) 
(12) 
(3) 
(4) 
(5) 
(mm) 
(S) 
(0) 
(1) 
(18) 
(21) 
. (24) 
. (25) 
(15) 


17775 35,— 11,20 
6,20 
16,10 


Ba'nuevo 
Africanera 54/52, D. To'lla 
Ben.evolente 551%, C.C'ñeda 
Gamay 52%, J, Srur. 
Vitalis 4916, R. Ledesm 
Balkán 49, M. Giles. E 

UProbo 52/51, F. D'Elía... 


TOTALES 3978825 


No corrieron: Domingo Trece (1), Condimento (16), Enfila= 
dor (17), Tullow (19), Escondite (20), Rondo (22) y Johnny (23). 
Ganada por %% pescuezo, el 3% a varios cuerpos (bandera verde 
para el 19 y 3% puesto). Tiempo: 1'40"3/5, Cuidador: M. Baquero. 
Caballeriza: M.C. El ganador es hijo de Orthotob y Quintanilla, 
Edad: 6 años. 

Llave ganadora 4-4: $ 77.20, 

Se largó con 9 de atraso, 


MIENTRAS GIRA EL GLOBO. 


MONTEVIDEO 21 sorteos sin salir 


Decena 5 
Sorteará Hoy 54 sorteos sin salir 
10 premios, a las 15 


Unidad 6 
>) €. A 4 
de $ 1.000.000 24 sorteos sin salir 
»” 100.000 


Favorito: 956 
20.000 Dos cifras atrasadas 
10.000 


95 70 
TO 5.000 Atrasados a los premios 
últimas 10 grandes 


14 15 44 31 
4.320 12.637 39s. 365.  34s. 335, 
8.313 3.777 


2.291 2.280 Centena Decena Unidad 


3 0 9 
AS ol Favorito: 309 
Atrasados a la g.“nde: |: Combinación factible —, 
o A A pr A 


* 
A A 


9961 3P 9IQUALAON 9P BE MPUBT BUY B0uÓNa + VNVNVIN VI 34 NOLDIGA VIINOYI + lá VAJOVA 


A e A 


ADE 


300 METROS 


EL MALECON. 
SKYWARD 


: 
1% CARRERA: J. A. Díaz, MONTOS 
dijo e Snobismo corrió asus” 
e los terronazos; V,. Gra- 
ray, que al entrar al derecho, 
su piloteado Florio se echó ha- 
cia adentro; A. Plá y D. Bru- 
netto, que Chabaré y Purañe- 
jo, tuvieron inconvenientes eu 
los 400 rnretros. Por su parte, % 
D. Brunetto, expresó que de- : ES IDEA os ds 
bió sofrenar en dos oportuni- | Si 
7 dades a Apollon, porque el hi 
4) jo de Paradiso porfiaba poi 
Mr echarse hacia los palos, y J. 
Silva, ouz Lonton fue moles 
tado por Florio. 


2% Carrera: L, O. Gar- 
4 cía informó que Jacamar, en 
' los 300 nvetros, se echaba ha- 
cia adentro. 

- 3% Carrera: Se presen- 
tó G. Pérez, expresando aut 
2 Mi Niña se le corrió ia 
mentura y sesgaba su línea 
hacia los palos. 


y 4% Carrera: Baxar Red pre- 
y sentaba grave claudicación del 
miembro anterior derecho, se- 
gún asii ormó el Servicio Ve- 
terinario, Fue retirado Campo 
Adentro, por claudicar de la 
mano derecha, después de efec- A E AS Pa TAO Ads 
MIES paseo preliminar. : . da cs , po ; : ad A O A O 

5* Carrera: Fue retirado Ro- c. FIGLIO 
lito, por haber sufrido un tras- : 
borno orgánico. 

7% Carrera: O. Nardi de,5 
constancia que Mataldi buvo 
inconvenientes al querer apro- 
wechar un claro para hacerlo 
Avanzar, y que se echaba ha- 
cia adentro. d 

8% Carrera: Por voluntad de 
su propietario, fue retirada 
War Baby. 


seee as 


PERPLEJA 


LINGUISTA 


CANTAMAL * 


= ce 


ROS 


EXOTISMC Ses 


Buena Corrida de | > no .. EN, E 


En la mañana de ayer, en 
la pista auxiliar, normal, del SNOW CAKE 


hipódromo de Palermo, Mar 

e coipido por el peón, 
escontó la milla en 1'42"2'5, y E 

Ñ pasando los últimos 1000 en ALAMOS 
193”, y en 12%4/5 los 200 fina- EEN 
les. También aprontó Sultana , OW CAKE 
(J. Walsh), 1200 en 1'16” con > 2 

,. 12415 de final y Marruecos, z 

peón, 800 en 49”1/5, con 12”3/5 

de final. 
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14 15, 
20 40 y 22 50: Notic. Arg. 
ADOR. Lav. 172. 81-070 
ÍÁ de permanencia en cur 
un éxito cada día mayor 
Andrews. Véala Vd. a Jas 
18.20 y .2 en: 
"LA NOVICIA REBELDE 
(The sound of music) 
realización, laureada con 
al mejor director R. Wi 
TODD A O - 70 mm, y cu 
Luxe. 17.50 y 21.30: Show 
vta, 8 días antie. Copla 


727. 331-6967. - 


16 20, 


Lavalle 


0-18, 21.25 hs.: 
ATURO. Cont. (Pil8la.) Sá- 
| trasnoche 
FOR. Corrientes 746. 459-5541. A 
14.5, 16.10, 18.25 20,45, 23.10 
na Espía por PES 
¡¿J) color (110 m.) Con Do- 
o Taylor Arthur God- 
más brillante comedia fil- 
hasta hoy 20,25 y 22,45 SiM, 
s 19: LAS PROFECIAS DEI 
DR TERROR. 
KRAFI. Florida 683. 31-27%5. 
40, 19.20, 21 y 22.40- Sucesos 
y. UN CORAZON ASI DE 
RANDE. (SiRestr.) 3 últ, días 
Platea $ 130. Rep. Exclus 
25: Semana int. de Cine 


vo. 

ÉNTIC. Belgrano 1260. 38-2726. 
EL SEÑOR DOCTOR 

príncipe y el dragón de 8 ca- 

las; Mientras ruge el mar, Cont, 

1)A, (Teatro-Cine). Av, Ma- 

l 38-2295, 12 hs.: Not. 12:15 

17 y 19; MAREA CA- 

E. Sommers y P. Van 


NIDA. Av. Muyo 65 33-662%6. 
10013, 15, 17, 19, 21, 22.30, L, Bar- 

en: WINNETOU, EL GUE- 
|, tech. (Slrestr.) 


RUIZ, Suipacha 482. 
las 14.10, 16,25 18.90 
0; Lino Ventura en: 

EL GRAN GULPE 

DE. LOS MELENUDOS 
» Exelus. en esta Sala, 
¡Mañ/1118.); 13.40, 16.10, 

y 2230; NObicero. 
¡ADWAY  Ctes. 11 335-2345 
16.10, 18.20, 20.40 y 23.10 hs 
a joya del cine francés exclusi- 
mente en esta sala Um hom- 
y una mujer con A. Aimee 

Louis intignant, 2015 y 
30: Show musical. Loc. en .vta 

Ón 5 atas de enticip, Sáb. trasn 

LAO, Callao 27. 40-1898. 15,10, 

140 20.20 y 23: 

DON CAMILO EN RUSIA 
mande! sin restric.; 1440, 17.10 
40. y 22.20: Variedades. 

IPETOL. Santa Fe 1848. 44-2379, 
as 15, 17, 19, 21 y 23: Nino 
elnuovo y Christine Delaroche: 
UN MUNDO NUEVO 
mfiBiafñ.) Dir, V de Sica; a las 
MAS, 16.40, 18.40, 20.40 y 22.40: 
oticiero 
SENO (Cinerama). Maipú 336. 
. Unico sistéma 3 proyecto- 
Es 57 varlantes en la sala. A las 
0 19.10 y 22.35: 


VACACIONES EN RUSIA 


technicolor; a 
Nolic. Argen- 
Show musie. 
, Y con 15 d. de anticin. 
ENVANTES. Belgr. 1820. 38-2698. 
Ar 14, 18,20 y 22.30 hs,, tecnicol 
AMI VIENEN LOS RUSOS 
5 y 20.30: El gran combate 
mares S 100 
ÍSEO. Charcas 1119. 44-6242y 
15. A las 15.30, 19 y 22.30 
EL EVANGELIO SEGUN 
SAN MATEO 
im que originó más polémica 
el mundo entero, La pbra más 
cutida de Pier Paolo Pasolini 
película magistral, que todo 
Úlico debe ver (Ajtilas edades. 
14.30, 18.20 y 21.50: Suc. Arg Prec 
para colegios religiosos, 
30. Corr'tes 2040 47-006. 
17.30 20.15 y 22.55. (noche 
hum , 44 SEMANA DE EXITO 


Tienda de la Calle Mayor 
¡mil4¡afi., La mejor pelicula des 

Oscar de oro de la Acade 
a de Hollywood, con Ide Ka 
ska y Josef Kroner; 14.30, 17 
05 y 2245: Notie. y Varied 
0 y 22.30; Número vivo. 
ULECTRIC, Lavalle 936. 3 

O en colores. Cuando hierve la/ 
Igre, F. Sinatrez y G. Lollobrk; 

'n espía: eo 


35-0156. 
20.55 y 


Tech 
18.25 


E 


Mayo 122%. 

. Siege verde, 
bonita que ninguna, 
colores. NO-DO. 

MITRE. 8. Mitre 1332. : 
EGA VERDE. lim J4jaf.) 
do un ángel, Marisol, color 
DO 
AN REX, Corrientes 837, 35-7000 
12.15 14.45. 17.20, 20.10 y 23: 
Reiner y Evz Marie Saint en; 
Conspiración para MATAR al 
O de risa, en la comedia en 
avisión y color. 
VIENEN LOS RUSOS!!!! 
ad LOS RUSO: 
! público). Dir.: N, Jewison 
AL4.25, 17, 19.50, 22.40: Not. Arg. 
Y y 2.25: Show Musical. Local. 
enta con 3 días anticipados 
pao ios R. Rusell y 
'n:; TIABLI 
VENTO. BLILLAS DEL 


PEENDID. S. Fe 1860. 44:0808 
16.30, 18.35. 20.50, 23: JE 
3 IN ATACA, Auaaz, vío- 
y Y emotiva; 16.20, 18.10, 20.20 
Var. Sin xestric. 
OTORIA. AjMayo R82. 341493. 
olonal éxito: EJ gslleguito de 
Sara sucia; Fiebre de primave- 
P, Ortega, V Rivas. 
INDO. Lavalle ME JE — 
! 15.10, 117. .18.55, 21, 23.10, 
c E S a Fran- 
neh ngrasia. Agente 
Setísimo 007, ho 1 


Proh. men. l4 a. 


ECRACnÉca 


Inc. 18 añ.. Cinem, y color, 13.10, 
14.55 16.45, 18.40. 20.35 1.45. 
hs. Not. y S. Musical. Sáb. tras. 
IDEAL. Suipacha 338. A las 13, 16, 
19 y 22.10: Sucesos Argentinos y 


Mary Poppins 


(Technicolor) La gracia y la sim. 
patina de Julle Andrews el show- 
man Dick Van Dyke y ta famosa 
pareja infantil llevados de lz ma- 
Bo por el mago de la cinemato- 
grafía Walt Disney, en lz sala “in” 
Prox. estr.: Martes 29. El soñador 
rebelde. R. Tavlor 
IGUAZU. Lavalle 940, A las 1350, 
15.55, 18.05, 20.15. 22.35 hs: Notie.: 
14, 16.10 18,20, 20.40, 23: 
A HIERRO Y FUEGO 
J. Crain' y Jhon Barymore 
en Technicolor 
LQRRAINE. Ctes. 1551, A las 13.90, 
15.15, 17, 19, 21, 23, Enfrentamien- 
to generacional; enfoque intimista: 
La Vida Caliente 
(Pim/18ja5.) con C. Spaak. 
La Viaccia, de M. Bolognini. 


LOS ANGELES. Ctes, 1370. 4U-3742. 
13.50: Varied.; 14.30 y num 1715, 
20 y 22.45. El mayor impacto de 
Walt Disney 
Walt Disney 
con J. Andrews y D. Van Dyke: 
Mary Poppins 
Mary Poppins 
Premiada con 5 Oscares de la Aca: 
demia de Hollywood, en tecnic 
De lunes a viernes, obsequio de re- 
vistas “Disneylandia” a todos los 
niños concurrentes 


LUXOR. Lavalle 669. 31-389% A 
las 13,30, 15.15 17 18.55, 21 y 23.10: 
Una historia de amor al desnudo 
contada por Vittorio de Sica: 

UN MUNDO NUEVO 
(Pim/18jañ., Ch. Delaroche y Nino 
Castelnuovo; 15 16.45, 1840, 20.35 
y 22,40: Noticiario 
METRO. Cerrito 
15.45, 18. 20,30 y 23: 

Asesino a Sueldo 
(pim/14), Panavisión y Color, R 
Taylor y T Howard; 15,30, 1745. 

2 Not y Show 
METROPOLITAN, Corrientes 
40 0816 y 40-1054, Refrig. 
Show de V. Gobbi; 17.15 y 
5 MES DEL SUCESO DEL AÑO 

Doctor Zhivago 
Superpanay, 70 mm. Tech. Produc, 
de C, Ponti. Dir, por David Lean 
y basada en la novela de B. Pae- 


Jr. 


Mañ. 


. 35-4219. 13.40, 


1343 


COLON. —35-1430, Temp. 1966. En 
adhesión al Sesquicentenario de la 
declaración de la Independencia, 
Hoy 22 hs. Ext, N9 74. ELIXIR DE 
AMOR, de Donizetti Con: Gar- 
barini, Naít, Mattiello, Tomaselli. 
Fileni. Dir. de orq.: Vicente La 
Ferla. Regie: J. J. Brenta Dir 
coro: T,. Boni Esceno': B  Gar- 
cis, PL $ 500. Loc. en venta 
Hoy 22 hs. Ext. N9 75. Clausura 
de la temp. 1966. Conc. organiza- 
do por la Asoc. de Jóvenes Com: 
positores de la Argentina, con el 
auspicio de la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Alres Orques- 
ta Filarmónica de Buenos Aires 
Dir.: Juan Carlos Zorzi Prog. 
UNAMUNIANA  tobert. sinfónica), 
(14 aud.), ARNEDO; Variaciones 
fugitivas (sobre un lema de Pro- 
koflev), (1% aud.), PEMBERTON 
Pianista solista: Jorge Fontenla 
CUDUS 1064 (para seis grupos ins 
trumentales), (18 aud.), J C. Zor- 
21 Directores: Juan Carlos Zorzi, 
Bruno D'Astoli y Mario. Juan Pe- 
russo. Variaciones p orquesta, Rli- 
VAL, fragmentos de la ópera LA 
VOZ DEL SILENCIO 11% aud1, M 
J  Perusso, Solista: Susana Rou- 
eo Ent. por inv 
Boletería: Todos los días 
20 hs. en A. Toscanini 
te) 1124 
MUN. GRAL. S, MARTIN, Corrtes. 
1530. 46-8611. 
Sala Casacuberta: 
Hoy. 19.15: Recital de 
Lanfredi er obras de Haydn, 
thoven, Ginastera. Pl. $ 100, 
Mañ, 19.15 horas. Recital de piano, 
EDUARDO LANFREDI, en obras 
de Haydn, Beethoven, Ginastera, 
Brahms, Prokofiev, Plal Ss 100; 
ABC. Esmeralda 506. 35-006. Hoy 
¿QUE TAL TE TRATA LA VIDA? 
de R. Milner. Un humor distinto, 
inquietante y profundo, Hoy des- 
canso. Mañana 22: hs. 
ARGENTINO. B. Mitre 114X 37-93%4 
Hoy a las «19: horas 
FUNCION DE DESPEDIDA 


ALFREDO ALCON 


en: 
ISRAFEL po 
de A. Castillo, h 
A. Y CIENCIAS. Lar 30. 31 35601 
Ultimos días de un gran éxito: 
Hoy desc.. LOS PROJIMOS, de 
C. —Gorostiza. J, Gené, M. Lau- 
renz, Pepe Soriano, S, Lanterl, W 
Santa "Ana, H. Suárez 
ATENEO. Paraguay 918. 31-2888. - 
18 y 22 hs.: G.A.T, presenta: 
ALTITUD 3,200, de Julien Luchal- 
re. Dir: Mene Arnó. 
AVENIDA. Av. Mayo 1222, 38-2295 
6 últimos días, 

NINETTE Y UN SEÑOR 

DE MURCIA 
Cía. Campos-Cibrian- com M. Zue- 
ker; A. García Grad.v P Meliá 
Hoy descanso. Mañ. 22. hs. 
B. AIRES. 40-5680. Hoy desc. Mañ. 
C. Cores, E. - Killian; ¿ALGUN 
MARIDO ES FIEL?: A Santa 
Cruz, con E. Dessel, R. Salva 
tore, N. Scovone. Actor inv. H 
Sturman y N. Padín. (I]m/18¡añ.) 
CANDILEJAS —Kivadaviz 110 Ser 
año 1050 Representaciones 
CUANDO ESTAMOS CASADOS 

le Priestlev Dir R Pairiene How 
Dese, Mañ, 20,30, Loc. en venta. 
COLISEO, Charcas 119%  44-0242 
4L-1115, Magistral estreno; 


de 10 a 
1Viamon- 


plano, E. 
Bee- 


para todo público. 


CE 


CINEMA 


ternak. (Pim/14/1'18]af.) Local, en 
venta para hoy 7 días siguientes. 
Boletería de 10 a 2. 
MUNUMENTAL. Lavalle 7890. 13.40, 
15.40, 17.55, 20,15 y 22,40. Not. y 
Gino Cervi; 

Don Camilo en Rusia 

(El camarada Don Camilo) Apta 
Del famoso U- 
bro de Guareschi. 
MUNDIAL, Corrientes 959. 35-354). 
Cont. Refrig. Chaplin, G y Flaco, 
3 Chiflados, Donald, Pluto, Urraeas 
Superratón, Pato loco, Conejo ete. 
NORMANDIE. Lavalle $61. A las 
12, 13.45, 15.45, 17.55, 20.20, 22.50; 
Suc. Argentinos y 

_ Asesino a Sueldo 
Rod Taylor, Jill St John, Trevor 
Howard, color, SiMasc, (Pjl4jañ.) 
Espionaje y aventuras. Espionaje 
de los servicios secretos, Jueves 
Estr. DINDAKA, Stanley Baker. 
NOVEDADES. Florida 364. 435-5155, 
Cont. Refrig., Not. Arg.. Soviélice, 
Español, Alemán, Francés, Dibu- 
jos color, Actualidades. 

N. TEATRO. (Sala suipacha) 
pacha 927. 32-9547, A 
horas: Muestra 


Sul. 
las 20 y 22 
de corto metraje 
Latinoamericanos: LA QUEMA; UN 
LARGO SILENCIO (Arg.); NUSSA 
ESCOLA DO SAMBA (Brasil) Pl 
$ 130. Bol desde l: 19 hs 
OCEAN. Lavalle -1515, A las 
13.45 16.05, 18,20, 20.45 y 23,10, 
Sean Connery, Joanne Woodward, 
Jean Seberg en: 

SUBLIME LOCURA 
(Pjm/l8jañ.) en tech. 20.15 y 22.40 
horas: Show Musical, 


OPERA. Corrientes 360, 35-1335. - 
A las 13,40, 15.55 18.10, 20.40, 23.10 
una película excepcionala 


JUDITH 


la gran creación de Sophia Loren 
en la mujer que usaba su cuerpo 
como Un arma para vengarse. En 
el reparto: Peter Finch y Jack 
Hawkins. Tech. y Panav, (Altipúb.) 
13.15, 15.30, 17.45, 20.20 y 22.50: 
Suc. Arg. 20.05 y 22.35; Show mu- 
sical con Martin Leguizamón, el 
Trovador del Paraguay, Martes 6 
de diciembre estreno de una joya 
del nuevo cine francés que produjo 
UN HOMBRE Y 
GALIA 

con la gran revelación de Mireille 
Dare en la muchacha de París que 
tenía la libertad de un chico de 
20 años... 
PARIS. Lavalle 7 
13.45, 16.55, 20.05 


312916. Cont. 
: ANOCHE 
Amante); 


El EVANGELIO SEGUN 
SAN MATEO 
¡Ver ca teleras cines.) 
COMEDIA. Corrientes 
Cía. del Pilar Armesto. Hoy no- 
che 22 hs. Exito cómico: 
MICAELA 
(o el pecado originalísimo), con V. 
Ariño. Dir. Serrador, Ult. 5 días, 
COMICO, Corrientes 1280, 35-210%. 
Mañana 22.30 hs.: ALEJANDRO 
ULLOA en espectáculo inolvidable: 
LOS INTERESES CREADOS 
de Benavente, (Pr. Nobel). (Precio 
especial para estudiantes), 
CORRIENTES. Ctes, 561 
Hoy a. las 19 y 21: P 
Manuel de Sabatimi en el 


778. AGA4S5. 


A9-57 65. 
Mart 
éxito: 


HORIZONTAL 
1) Ciencia de las leyes y de su 
interpretación; 7) Planta; 9) Mo- 
ho; 13) Eclesiástico; 16) Nomb:e 
de mujer; 18) Suave o blando al 
tacto; 19) Semejante; 21) Ciudad 
de Inglaterra; 22) Autillo; 23) 
Untura para lustrar el calzado; 
25) Medida de longitud; 26) Per. 
niles; 29) Vil; 30) Pez gálid 
32) Diptongo; 34) Ciudad de Irán; 
35) Cuadrúpedo; 36) Simbolo del 
galio; 37) Oficial del ejércite 
turco; 39) Nota musical; 40) Del 
verbo ser; 41) A nivel; 42) Adi- 
ción; 44) Cabello; 45) Nombre du 
mujer; 47) Cavidad del pecho; 
48) Sitio donde da el sol 
eno; 49) Sosegado. 


de 


VIDNIADARINANAACIRARANODSNUnEDADr 


15.25, 18.35 y 21.45: El mundo ín- 
timo de lx mujer; 13.30, 16.40, 
19.50 y 23: Noticiario. (P|mjl8ja.) 
PLAZA. Corrientes 939 35717 
Hoy  extraord. estreno en Cine- 
mascope y Tec,, suspenso y terror, 
19.40, 15.45, 18, 20,25 y 22.45 Var. 
y Not.; 14.05 16.15, 18.30, 20,45 
y 23: DRACULA EL PRINCIPE 
DE _LAS TINIEBLAS. (pimiMia), 
PREMIER, Corrtes. 1565. 46-213, 
14. 15.45, 17.50, 20.20 y 22.45: Not. y 
Judith 
En colores, Sophia Loren, Peter 
Finch, Jack Hawkins Esgrimía su 
cuerpo como un arma; 20.05 y 
22.30. Show. Próx, GALIA ME 
TROPOLITAN: No deje de ver- 
DOCTOR ZHIVAGO 
PRINCESA. Suipacha. 460. 35-1112. 
Dónde Están los Espías 
(lim/l4jañ.) Tecn. David Niven. 
REAL. Esmeralóa 125. 43-5400, 
Cont desde las 12 ns  Fesliva) 
en colores con: Los tres chiflados 
Tuytv, Gato Malandrín. etc Not 
RENACIMIENTO. Lavalle 925, — 
350-1850, Gran festival de Walt Dis 
ney con KIRK MORRIS en Hér 
cules en el valle del Eco Tonan- 
te. Var. de W. Disney. Tec. y 
Techn. 13.20, 1535 17.40, 19.50 
y 2210 Cont 
ROSE MARIE, Cies, 780. 435-6448. 
Cont. 12 hs. Noches y mujeres pro- 
hibidas; Odio en el alma. (Pil8ia.) 
ROTARY, Corrientes 565. 49-706L 
Cont, Not. Viva María (Pil8jaf,) 
Brigilte Bardot y Jeane Moreau. 
SAKMIENEO. Lavalle 352 du J33d 
13, 14.55, 16.50, 18,50, 2040 y 2245 
Notic Argentino: 13 1 15.05, 17 05 
19.05, 21.05 y 23.10: El MONS 
TRUO DE NUREMBERG, HR Po- 
destá, G_ Riviere Tecn (Pjlijañ 
Sábado trasnoche. UN FULANO 
EN ESTAMBUL. S Koseima Tecn 
S. LAVALLE. Layalle 921. 35-0 
AGENTE DIABOLICO 13, 16,20, 
19:50 y 23.20 hs. (I/mil4lañ.) Misión 
secreta, Panav, y Tech., 14,25, 17.45 
y 21.15, (Sirestr.) PL $ 130. Cont. 
UROCADERO. Lavalle 32 
13,30, 15.30, 17 30, 19 55, 22 20 
Var.; 13.50, 15.50, 18 10, 20 35 y 
23 JERRY COTTON ATACA Sin 
restric 
UNION, Independ. 2870, 9Y-2565, - 
Damas $ 20. Hagamos eso Frank; 
La mujer; Juventud divino tesoro. 


ALMAGRO 


ALCAZAR. Corrientes 4636. 836-3970. 
Misión secreta; Hombre sin rum- 
bo; Castillo del ogro. 


LAS MUJERES ME DAN MÍEDO 
viltimas semana: Toc en “venta 
CORRIENTES. Cles. 561. 49-0765, 
Teatro Infantil todas las tardes 
Hoy 16: El BELEN DE PERICO 
(Apr 
ex) CIUNAL 
Revistas cómicas. 
ñana 21 y 23 hs.: 
LA GRECA. con: 
Gogo Andrcu Alfredo Barbier» 
Hellen Grant — Susuki Los bom- 
hos Tehuelches Connie Phil y 
Horacio Icasto 
Salga.. Y Venga al Naci 
EMPIRE. H. Yrigoyen 1934. 47 
¡Domingo despedida de la Cía.! 
22.20: Cía. Elina Colomer, José M. 


Hoy 


VODIFIDI IRMA No rooms 


3) Ursa; 4) Organo 
de la visión; 5) Lirio ) +diondo; 
6) Francés; 7) Parte del brazo; 3) 
Infusión; 10) Divinid:d egipcia; 
11) Limpia y pura; 12) Inene; 
14) Letra griega; 15) Anade; 17) 
Especie de tela; 19) Miedo a 
Dios (Pl); 20) Mancha resultado 
del pigmento de la piel (Pl); 23) 
Descender; 24) Niños pequeños; 
26) Pedazo de piedra pómez; 27) 
Socorro maritimo; 28) Soga de 
esparto (Pl); 31) Recipiente pa- 
ra beber; 33) Delgado, sutil; 36) 
Medida inglesa para líquidos; 
38) Amole; Nombre de va- 
rón; 43) 44) Preposición 
inseparable; 46) América del 
Norle (Abrev.) 47) Del verbo 
ser. 


(SOLUCION EN LA PAGINA VZEINTIDOS) 


¡tegistro de la Propiedad Intelectual N9 799.295 


HOLLYWOOD. Ctes, 4250. 864-4213 
Cont. 50, 18 y 22.15 hs. 
LA E DA DE LA CALLE MAXUR 
L. Kaminska, ) Kronner. 1555 y 
20.10. El niño Kurti Breungartner 
en Corazón de mujer. 1745 y 22: 
Sue Arg 'Pimilslañ 
MEDRANO  Ctes. 306, 86 3502, 
Cont. 14,25 1835 y 2240 hs, Rod 
Taylor. T Howard: 

ASESINO -A SUELDO 
con Jill St Hohn PanVis 
(Pim.l141a8.) 16.20 y 20.30: 
de valientes, Tec.; 14.10 
22.30: Suc. Argentinos 
PAL. DEL CINE. Kivadavia 3636 
XS-4X IB. S, Connery, J Bond J 
Woolward, 14.30, 18.40 y 22.50: 

SUBLIME LOCURA 
en tec. 16.35 y 20.35: Esplendor en 
la hierba Waadx* tpimil8:a 
ROCA. Rivataria 3753. 287-1517, A 
las 14.55, 19.05 y 23.15: 
ASESINO A SUELDO 
con Rod Taylor y T. Howard; 13 
Y y 21: Dos semanas en otra 
ciudad, con K. Douglas y Cyd Cha- 
risse; 14.45, 18,55 y 23.05: Suc. Arg 
(Pimil4Jaños). 


BELGRANO 


BELGRANO. Cabildo 2356. 
15.30. 19.15 y 23.05, 
Gino Cervi en: 


color 
Forja 
1820 y 


cin 


13-691 
Fernande) y 
El CAMARADA 
DON CAMILO; a las 14 1720 y 
2110: El valle del eco tonante. 
en tecnicolor. (Sin restricciones) 
CABILDO — Cabildo 2347. Si 
Marco Polo el magnífico; Histo 
ría de tres amores, Cont, Apto 
p=ra todo público 
G. BELGRANO. Cab, 2165. 18-32%00 
Cont 16.05, 19.35 y 23.10: UN MUN- 
DO NUEVO, con Nino Castelnuovo 
e Isa Miranda; 14,1730 y 21.05: 
Renaciendo de las cenizas con M 
Shell e L Thulin. (Pimjl8lañ. 
G. PAZ, Cabildo 2702. 701-1212, - 
Cont. 13.55, 18.05 y 22.40: COMO 
CASI SE PERDIO EL OESTE, con 
Bust Lancaster, 70 mm. 16.30 y 
20.55: El fuerte de la Matanza, con 
J, M,. Crea, color, Noti 
G_ SAVOY Cabildo v32: 
En Tec. 15.10, 19 y 23: 
nery. J. Woodward en 

SUBLIME LOCURA 
(pim 182): .17 y 21: H. Fonda y 
J Robards: La última jugada 
tim Mia) 
LIDO. Cabildo 3241. 701-2996, Hoy: 
Viaje al centro de la Tierra; Muer- 
te en los tejados; Varied. Platea 
$ 40, Continuado. 
RADIO CPLY, Bionroe 3245, 7X-753x 
Festival alemán: Testigos del mas 
allá; Qué Jío con 


Langlais Marcela López Rev, 
río Vittori: 

INTIMIDAD CONYUGAL 
FLUKIDVA — Florida 171 -seuleria 
Giiemes) Sensacionaj estreno: 

DESNUDOS A TRAVES 

DEL MUNDO 
Lunes a viernes contin de 13 e 
2245 hs. Sáb, cont. de 18 a 1 nora 
Color, música y renovado elenco 
¡IBiañ 
DB Maipú 686. GEITUBA, 31 

. PATIBULO SONRIENTE. Jack 
Richardson, Loc. venta, Mañ. 20. 
IN: T. DI TELLA, Florida 936 
3 . 20 hs.: BONINO ACLARA 

AS DUDAS, Jorge Bonino. 
Ult. funciones, 22.30 hs.: OSTINA- 
TO, ópera satánica de C. Cutaia. 
(Pim/l8jan.) 
LA UUEVA. 
Unmicos 45 dias de J 
Tos nadres te ribles Dir 
né. Hoy desc. Mañ. 22 hs. 


LE Us 
Hoy descanso. 


Da- 


Callao 182. 612-9519 
Cocteau: 
E. Ca- 


Vasca. 1-03NS 
Mañana a las 22 hs, 

E uabal A Puig: 
MA ERA LAS KU5SAS 
No deje de ver esta obrs 
Esmeralda 443. 45 - 4882 
Revistas Extraordinario estreno 
Hoy desc, Loc. en venta. 


Las Coristas Rebeldes 


DUN PELELE DURITA BUh- 
GOs VICENTE RUBINO HIL 
DA MAYO RODOLFO ZAPATA 
YOL! LOGAN ROBERTO GOYE 
NECHE MISTER UHASMAN 
PUCH) GREY CARLOS SCA- 
ZZIOTA MIMI PONS PEDRO 
SOMBRA NORMA £UNS 
(Refreseración Sábado trasnoene 
MARCONL Rivadavia 2330, 47-0116. 
Cía. Porteña de Revistas Hoy en 
Cont de 17.30 a 24 hs Estreno 
TODOS HACEMOS STRIP-TEASE 
Nuevos números y nuevas atrae 
clones, Plat $ 150 (Pimjl8laf.) 


NYO. TEATRO (Sala Apolo). Co- 
rrientes 1372. 45-1386, Hoy desc. 
Jueves a las 22 hs.: SOPA DE PO- 
LLO. de A, Wesker. (Aut. de Raí- 
ces''). 80 mes. Loc. en vta. pjtoda 
la semana, de 10 a 23 hs. 


ODEON Esmeralda 367 45 36%5 
Hoy desc. Mañ, 22.15 sigue éxito: 
LA RAIZ Y La FMIERRA 
El Chúcaro, Norma Viola, Merce- 
des Sosa Los Trovadores. Chitc 

Zeballos, Ult, semana. 
PEDAGUGICO (N. ACROPOLIS). 
Junin 683. 40-3930. (Aire libre). — 
EL BHAGAVAD GITA, obra filos 
hindú. Dir. A. Meaglía. Mañ.: es 
treno a las 22 horas, 
PEQUEÑO T. B, Mitre 1259. (6-41%1 
Últ. mes del éxito cómico de 2 
temporadas. Hoy 18.30 y 21 horas 
UNA CAMA Y DOS MARIDOS 
A. Santa Fe 1235. 41-5700. - 
Cía. Mañ, 21 horas; 
Luv 
SMART. 35-2592, Mañana 22 
Cia. PAULINA SINGER) 
y gran elenco. 
QUERIDA Coco 
Dos horas de risa. Ultimo mes. 


Ult. días, 
MAIPO. 


5 hs, 
AN 


VARIEDADES 


ANTEOJITO y ANTIFAZ. Necoche: 
1396. (La Boca). Domingos y fe- 
riados, almuerzo y cena infantil 
Magos, payasos, regalos, Gran es- 
pectáculo Reservas: 21-4378/923-0050 


EFIZ. Oubiido 085, 7)-6686.: A Jas 
14, 18.20, 23.10, Sophia, Loren en: 
JUDITA 
olores; 16.10 y' 20.50, Ulvis .Pres- 
ey; czrrouszel del amor, oslor, 


BOEDO 


CUYO. Boedo R58. 976975, 15 s0/ 
1925 y 23 Fernandel en 

Don Camilo en. Rusia 
cG. Ceviz 14:20, 17:95 y 212 
HERCULES EN EL VALLE. DE! 
ECO TONANTE Tec. clK. Morris 
Men $ 100. Miér: Un hombre, un: 
mujer, 
EL NILO. Boedo 
Un mundo nuevo, 
mujer de a, 
los maldit 18.50, Co 
G. S, JUAN. S, Juan 16. 974? 
La mujer es un espectáculo; 
de París quiere; EJ 
LOS ANDES, HMoeda AT 
Cont, JUDITH, c'S Loren, en Tec 
La máscara del delor; Rohinso: 
Crusoe en Marte 
MODERNO. Eoecdo 937; Si-BBNL 

EE SABOTEADOR 

El mundo en sus brazos; Curuzi 
Mayores $ 50. Menores $ 30. 
N. PALACE. S. Juan ES e 
Las relaciones peliprosas; 
matando; La parmigiana, 
SEL. SAN JUAN. S. Juan 
617-5908. Cont. Una ventana a) éxi-' 
to: Disloque en el presidio; Vera ' 
reo en M, de) Plata. 


CABALLITO 


MORENO. Rivadavia BSO, 90-47 
ASESINO A SUELDO 

15, 19 y 2310: R Taylor en 

Colores; 17 y 21: Mr. Solo un £ 

pla de más, Coler; 1430: Varieo 

Cont. (p.mil4ja). 

R. DE La PLATA. Av. tiaena 1102 

30-044, 1% 18.10 y 2220 S, Con 

néry (J Bond) J Woodward 
SUBLIME LOCURA 

Tec. 16.25 y 2025: La última ju- 

sada, H. Fonda, (pim'l8ia). 


COLEGIALES 


ALVAREZ THOMAS, A. Thom> 
$4] 54-4999. Castigo de Franke 
lein; Archivo confidencial; Dino. 
sauro, 
ARGU. F. Laeroze 
1125, 18.40 y 23.5, un drama e- 
espionaje y aventuras en. 
ASESINO A SUELDO 
CR. Taylor y J St John, 
P'Visián y M'Color; 1620 y 20.< 
Beche en- París, cjA, Margre 
14.5, 18.20 y 2245 8. Arg. ip mil4: 
RE , Córdonhz 6050 10-335 
Cuando b:erve la sangre; Up es 
píx de más: Solteros en luna de: 
miel pm l4a, 
“IALFO. Cordoba 4287, 
ente secretismo QQ. 1 
acipe de Jos melenudos: 
ontra el Shrick pimil4'a) 


FLORES 


COLISEO. Bonorino 
1540 1910 y 2250: 
en Rusia o El camarada Nor 
Camilo, Fernmandel v Gino Cervi 
310 1430 y 2110: Hércules en 
el valle del eco Tonante. K Ma 
rris, Tec.; 14 y 21 El gran im 
pulso (Var) Cont (Sin restrie 
En brev: Sublime Joeura S 
CONTINENTAL C2rahobo 94d. 
ñ $. Arabesque: Las guea 'le- 
ras de Creta; Aventuras y Y= 
venturas de Abbot y Costello 
FENEX. Rivadavia 7802 6125 
1330, 18 y 2220 R, Taylor: A: 
do por las mmnjeres y temido por 
los hombres €n 

ASESINO A SUELDO 
c/T. Boward, en Pan, y Color; 15.25 
y 20.05: Una vez en la semana, 
CE. Novak; 1745 y 2215 Sue. 
Arg 'pimil4ja) 
FLORES. Rivadavia 6661. 63-370L 
Cont 16.10 1940 y 23 De Sica 
cuenta una historia Je amor: 

UN MUNDO NUEVO 

st. Delareche; 14,30, 17.40 

Amor al estilo suece, col. 

!añ.) 
GAONA Gaona 53263, 59-2551, El 
deber conyusa); Yo amo a París; 
El mundo 21 desnudo pim ias. 
PUEYRREDON. Rivadavia 6871. = 
612 0389. Cont. 14.16 18.15 y 22.30: 
Sue 


1663. 971-2981, 
17 y 2245; 1 
1.36 y 20.25; 1 


3435, 50675 


463 
El eya: 
Macist: 


36. 63.61% 
Don Camil 


[ op 9uquispaon ap $ó sou; 


o 
o 
o 


ASESINO A SUELDO 

Cinemascope-Tee. con Rod Taylor, 
Trevor Howard; 16.10 y 20.25. UN 
ESPIA DE.MAS Tec. (Pimjltlaf.) 
Jueves: DINGAKA, Tec. S. Baker. 
R. INDARTE, Rilncarte 54, 66-3300 
Cont, 13.40, 18.40 y 23. Sean Con- 
nery (James Bond) en: SUBLIME 
LOCURA; 16.39 y 20.50 N, Wood 
en: Esplendor en la blerba. (P/18) 
S. J. DE FLORES. Rivad 7350. 
511599 Ahí vienem los rusos y 
El Knack. Niños S 100. 
SEL FLORES. J. B. Alberdi 2941. 
Gt-8145 Cont, El  gaJleguito de 
la eara sucia; Fiebre de prima- 
vera; El zorro pierde el pelo. 


FLORESTA 


GRAN RIVADAVIA. Rivad. $636. 
69-1356. Cont Don Camilo en Ru- 
sla (El camarada Don €amilo): 
Hércules en el valte del eco to- 


nante. 
LINIERS 


G. LINIERS. A. 6. Faz 47. 653-2266 
14.10, 18,15 y 22,30: SUBLIME LO- 
CURA, Sean Connery; 16 y 20.30: 
Helenz de Troya, B. Bardot (P: 


MATADEROS 


ALBERDI. Juan B. Alberdi 6169. 
0K-0496. JUDITH: La guerra de los 
mundos; Al este del Kilimanjaro. 
Niños $ 100. 

BUENOS AJFRES, Av. del Traba- 
Jo 5427. 68-2520, La magia de W. 
Disney en: Las tres vidas de Tho- 
mesina, 16 y 21; Los valientes de 
Calloway, 1740 y 22.40; Abom- 
bado Niños $ 30. Cont 
CALIFORNIA. Av. del Trabaje 4518 
689-6092 Marabunta: Kid Rodelo el 
invisible; La voz uel revólver. Me 
nores $ $0. ts ir) 

EL PLATA, J. B, “Alberdi 
ís-1118. Cont, F, Frenchi en 
AGENTE SECRETISIMO Q. Q. 7 
L Ventura en El gran golpe de 
los melenudos; Maciste eontra el 
sheik, (pm 4 2), 


LA 
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A 


NUESTRAS 
OPINIONES 
¿De qué podemos quejar- 
nos? Somos las mejores per- 
sonas del mundo. 


A CORRESPONDENCIA 


Porque el 


E LO 


La Sospecha 


A violencia nunca ha sido solución de ningun problema, porque 
si por su vigor extorsivo alcanza a implantar su propósito, a la 
corta o a la larga, sucumbirá estrepitosamente. En materia de 
amor es, precisamente, en donde no debería entrar la violencia. 
amor nace por 
comprensión, respeto, legítimas pruebas de cariño. coincidencia en pro- 
rósitos substanciales, solidaridad, abnegación, en fin, y muchas otras 
cosas positivas, tejen el ámbito, y hacen el clim2 en que el amor se 


imponderables: 


abre como una rosa iluminada. 


A propósito de la violencia en el amor, vamos a contar una his- 
toria terrible que en estos momentos está en manos de la Justicia ar- 
gentina, en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a decir solamente el nom- 
bre de ella, para que sirva como un homenaje, ya que emergió del ba- 
rro, cayó y se reincorporó airosamente, para borrar con un presente 
digno su pasado sombrío. Su nombre, Nélida Gómez. Entre sombras de 
una esquina conoció a un hombre solitario, de 62 años. Ella tenía 29. 
Sucedió en el barrio de Constitución, El hombre solitario sentía nece- 
sidad de un afecto. En la ciudad inmensa, para Nélida Gómez, se ha- 
bía encendido un faro, en su vida a la deriva, su puerto, sin horizonte. 
El hombre le pareció serio. Y le propuso a ella constituir un hogar. 
Y se decidió. Dio espaldas a los sucios días que quedaban atrás, y ad- 
miró a su compañero, porque había sido capaz, él también, de olvidar 
su pasado. Nélida Gómez sintió que amaba verdaderamente a su com- 
pañero, en la medida intensa en que él la amaba. Ambos eran felices. 
Sin embargo, el hombre no amaba con toda la pureza que el amor ver- 


Lucho Peña 


por 


“Estimado Piñota: ¡Isa, pibe! Me pare qu'estás p'al lao 
de los tomates La “tiroides” mo es la “davi”, como vos crees. 


Asegún tengo entendido, por 


los bochos que sazen un kilo 


de estas cosas, la “tiroides” es una glándula endócrina (2?) 
que está situada detrás de la tráquea y que produce una 
hormona, la tiroxina, que interviene en el crecimiento y en 
el metabolismo. Esto de metabolismo me suena, no sé de 


qué comité, pero me suena... 


A ¡ULTIMO 
MOMENTO! 


Hoy no le pasó nada a nues- 
tra querida “Lechuguita”., 


Ak FRANRE 
“Dime ruién eres y te di- 
_Té con quién andas”. 


Mentira Criolla 


+ ESTA DICHO 


En los velorios, los chistes 
son de caión. 


Ak LA REPUTACION 
Y LA FAMA 


El hombre vulgar que no 
puede granjearse la estima- 
ción, busca la conmiseración. 


“Mi palabra de honor.” 


MAXIMA: 2897 - 15.50 


MINIMA: 19%8 - 3.20 
El pronóstico para hoy: 
nublándose, luego algunos 
chaparrones, temperatura 
en “eve descenso, vientos 
moderados del Noroeste; 
probable máxima: 26 gra- 
dos. Mañana: algo nublado, 
temperatura en ascenso. 


tarde 


para obrar 


lud mejora, dinero no faltar. 


eviten la 
cen. 


velocidad si 


£ON' DOBLE PARED DE ROCALIT ESTRUCTURAL-Y> 
NEUTRALIZADOR DE AMBIENTES ACC20 


AR O 


ARIES: La mañana es buena, la 
con cautela 
y la noche muy extraña; la sa 


condu- 


A FUENTE DEL SABER 


Ar RECORDANDO 


A principios de siglo Zar- 
pó del puerto de Buenos 
Aires una corbeta argenti- 
na con destino al Polo Sur, 

Fue la corbeta “Uru- 
guay”, que al mando del te- 
niente de navío Julián Irizar 
partió en auxilio de la na- 
ve del explorador Nordensk- 
jold, “El Antártico”, que 
había zozobrado, y entre cu- 
ya tripulación figuraba un 
argentino, el alférez de fra- 
gata J. Sobral. Finalmente 
fueron rescatados todos sus 
tripulantes y a partir de 
entonces, la corbeta “Uru- 
guay” inició una serie de 
viajes a la Antártida. 


+ BIARRITZ 


Vamos a suponer que us- 
ted haya nacido en Biarritz, 
ciudad francesa situada en 
la costa del golfo de Gas- 
cuña y balneario muy con- 
currido por la belleza de su 
ploya y su clima acogedor, 
¿Qué nombre tomaría usted 
como natura] de esa región? 

Sería nada más y nada 
menos que un biarrota 


CACHITO: Papi, ¿qué son los artrópodos? 
PADRE: Gusanos cuyos cuerpos están constituidos por 


anillos... 
CACHITO: 


¿Las mujeres, entonces? 


PADRE: No, hijo, no. Las mujeres no son gusanos, 


son peores. 


CACHITO: ¿Entonces, los hombres? Nos dijo el maes- 
tro que una de las clases de los artrópodos son los insectos. 


Ak DESGRACIA 


Achacamos «nuestra des- 
gracia a la adversa fortuna 
para evitar la censura de 
habérnosla traído nosotros 
mismos. El Rey Estanislao. 


LOS QUE CUMPLEN AÑOS HOY, pasarán un día 
para recordar; emociones a granel, regalos, visitas 
y Una invitación que convendrá tener en cuenta; en 
el año que sigue, la suerte les favorecerá en sus 
profesiones y en la parte familiar y sentimental. 


GEMINIS: La salud regular; 
número clave el 8; un susto 
por nada; cuidado con los gol- 
pes; en el amor sorpresas, cui. 


el éxito está muy a; en el dado en su profesión; dinero 
amor, deben de tener mucho a pagar; para viajar, buen 
cuidado, día. 

TAURO: Horas felices en casa CANCER: Un “día divertido; 
y en el amor; recuerden el pasar de todo; en el amor, 
número '2; aprovechen la tar sorpresas, en casa, los nervios 
de; dinero, negocios y éxitos alterados; para jugar, mal día; 
cuiden el aparato digestivo; para cobros e inversiones, bue. 


no; para la salud y los viajes 
regular; muchas sorpresas, 


Ak LA INMACULADA 


Fue una tela que ganó ei 
primer premio en aquella ex- 
posición de pintura. Bueno, 
en realidad se lo merecía, 
estaba totalmente limpia. 


LOS NIÑOS QUE NAZCAN HOY, tendrán el privile- 
gío de ser extraordinariamente magnéticos, muy sa- 
nos y poseedores de enorme simpatía; se destaca- 
rán en todo cuanto inicien; viajarán mucho, ganarán 
fortunas y ocuparán lugares de privilegio en la vida. 


LEO: Buena salud, los bolsillos 
un poco flojos; no jueguen; 
cuidado en el trabajo; una bue- 
na inversión; viaje postergado; 
regalo y fiesta próxima; ojo 
con los malos consejeros; noche 
buena, 


VIRGO: C 
salen; 


idado esta noche si 
eviten discusiones en 
casa y en el amor; menos ner- 
vios, dinero a rmianos llenas 
pronto; número clave el 4, Si 
viajan, atención, alegrías por 
noticias, 


sutiles 
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dadero exige, porque como una serpiente se había enroscado a su ca 3 
ño la sospecha. Le faltaba fe. No creía en el amor de Nélida Gómez, 
Noches pasadas, al regresar al hogar, el hombre no encontró a su com 
pañera. La duda le hizo imaginar que había vuelto a las esquinas, a 
ese triste camino de un vaivén pecarainoso. La buscó en la calle. Hasta 
que concurrió a la comisaría a preguntar si no habían detenido a una 
mujer llamada Nélida Gómez. Le dijeron que sí, que, efectivamente, 
habían detenido a una Nélida Gómez, por inmoral. Regresó a su casa, 
y poco. después lo hizo su compañera, quien juró que no había cons 
tido ningún acto repudiable, que lo amaba, y que le era profunda= 
mente fiel. Cuando se durmió, el hombre lá roció con alcohol y le pren=- 
dió fuego. La quemó viva. Así murió Nélida Gómez. 


afinidades, 


Al día siguiente de este espantoso crimen se aclaró la situación: 
la mujer detenida en la comisaría, llamada Néfida Gómez, seguía de- 
tenida. Era otra Nélida Gómez. La víctima irtbcente, reencontrada con. 
la virtud, no merecía este destino. Queríamos aplaudirla, a su paso por 
la calle, dignificada y ennoblecida por el amor, cuando en nombre del 


amor la destruyeron. La violencia es todo lo contrario de civilización. 
¿NO LE PARECE? 


A o 
UD a 


LIBRA: Cuiden la garganta; no 
arriesguen en el juego; tarde 
buena para cobrar cuentas, ne. 


SAGITARIO: Horas buenas de ACUARIO: Es un mal día pa- 
10 a 17; plata segura; cobro ra jugar, invertir dinero, 0 
inesperado; progresos en el tra- concretar pactos comerciales; 


gociar, invertir o firmar pape- bajo; un llamado o carta se- para el amor, la casa, los via- * 
les; amigos llaman o les visi- ria; gran amor, líos con ami- jes y la profesión, muy fawvo- 
tan; los enamorados vivirán gos o parientes; cuiden un poco  rable; cuidense en las comidas 
horas decisivas. la salud, nocturnas, 

ESCORPIO: Mal día para el CAPRICORNIO: Muchas nove- PISCIS: Un nromento definiti- 
amor y los asuntos caseros; dades; en la familia, en el vo en el amor; en casa ale: 


muchos nervios; la salud regu- amor, y en sus enipleos; sor-  grias; horas felices por noli- 
lar; recibirán noticias impor- presas por dinero; recuerden el cias, progresos evidentes; su: 
tant negocios; inversiones y 6; la salud mejora; controlen "nmúero el 9; dinero fácil; la 
prof ón, bien; para el dinero, su peso, si viajan, todo les salud mejorando; pronto reci- 
muy favorable. irá de perlas, birá noticias, 


ADQUIERALAS EN 

e POMPEYA: AV. SAENZ Y102 
CONSTITUCION: BRASIL:790 
CHACARITA; FCO. LACROZE 3974 
LINIERS:“CARHUE 54-(A 7% C; EST. 
BOULOGNE: AV. ROLON 2600 (FTE. 
AVELLANEDA: AV. MITRE 338 
LA: PLATA: CALLE 49N% 679 
VTE. LOPEZ: AV. MAIPU 25 
SAN' FERNANDO: CONSTITUCION 480 
MORON: RIVADAVÍA 18127 (FTE, EST. 
FCA. EXPOSICION -Y VENTAS: Y lER 


ARRAR 


